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Straszne położenie Zborowa i Tarnopola. 


Lwów. (PAT). Dn. 13 bm. udał się generalny 
delegat Gałecki do Zborowa i Tarnopola, a stąd 
do Zarwanicy koleją, dalej zaś automobilem. 
W tzasie samej już jazdy stwierdzić było mo- 
żna rozmiary spustoszenia, które w tych oko- 
licach wyrządziła pięcioletnia wojna i ostatnie 
wałki. Szczególnie opłakanie przedstawia się 
powiat zborowski, nie mówiąc już o samem 
mieście, którego większa część leży w gruzach, 
a niema najmniejszego śladu odbudowy. Nadto 
cała okolica leży odłogiem. Milami, dokąd oko 
sięga, ziemie nieuprawione, pokryte burzana- 
mi, wśród których czerwienią się całe kępy ma- 
ku. Miejscami tylko gdzieniegdzie małe poła 
obsiane, lecz kłos nikły i więcej trawy niż zbo- 
ża. W Zborowie nie ma właściwie żadnych 
władz, a ludności niewiele, dlatego też nie ma 
organizacyi, któraby zajęła się akcyą ratunko- 
wą. Na podstawie rozmów i informacyi, udzie- 
lonych przez ludność z różnych sfer, stwierdzić 
można następujący stan rzeczy: W powiecie 
zborowskim przeszło 30 wsi jest zniszczonych, 
a ludność ich mieści się w ziemiankach. Mąki, 
soli i Huszczów tak w mieście, jak i na wsi, zu” 
pełny brak. Ludzie żywią Się przeważnie liśćnei 
pokrzywy i innemi namiastkami. Głodują wszy- 
gcy. Pola zupełnie nieuprawione, brak zboża 
t inwentarza nie pozwala myśleć o zasiewach 
na rok przysziy. Tyżus panuje epidemicznie, po- 
nieważ jednakże ani w Zborowie, ani w okoli- 
cy niema żadnego szpitala, więc chorzy leżą po 
domach. Również niema wcale lekarzy, to. też 
śmiertelność wielka. Po przekonaniu się, że po- 
mieszczenie dla starostwa będzie można tutaj 
znaleźć, zarządzono natychmiastowe przeniesie- 
nie tegoż z Pomorzan. W porozumieniu z niem 
będą wydane natychniast rozporządzenia, ma- 
jące na celu przedewszysikiem ratunek ludno- 
ści przed głodem i chorobami. Powiat tarno- 
polski trochę lepiej przedstawia się pod wzglę- 
dem uprawy. Częściej widać obsiane uprawne 
pola, chociaż znacznie więcej ziemi nieupraw- 
nej, leżącej odłogiem. Samo miasto przedstawia 
przykry obraz zniszczenia ji zaniedbania pod 
względem porządku. Tarnopol uwolniony został 
Po walce dnia 14 na 15 bm. ponieważ zaś wej- 
Bka ukraińskie miały pozycye w samem mie- 
icle, więc strzały padaly na miasto i wiele o- 
tób zabiły, 
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Na podsiawie zebranych informacyi stwier- 
dzić można, że w mieście i powiecie ludność 
polska, a zwłaszcza mienie tych, którzy przed 
powtórną imwazyą uciekli, uległo zupełnemu 
zrabowaniu. Stosuje się to zarówno do ludno- 
ści miejskiej, jak i wiejskiej. Pieniądze waluty 
koronowej przymusowo wymieniano na gzzy- 
wny, nawet u ludzi prywatnych, na ulicy, Mor- 
dów nie byłe, a tylko wypadki pobicia, zwła- 
szcza za polską mowę. Stan aprowizacyi w mie- 
ście bardzo zły, czego świadectwo po części da- 
ją ceny: 1 kilo mięsa 36 kor., kg. słoniny 100 ko: 
ron, mąki 46 kor., cena soli zaś doszła do 220 
koron za kilogram. Także odzież i obuwie są 
niepomiernie drogie. Läiche ubranie kosztuje 
2000 koron, a para trzewików 900 koron. Pod 
tym względem są ogromne braki, zwłaszcza po 
wsiach. Dwory wszystkie zniszczone i zrabo- 
wane doszczętnie. Wiele wsi polskich również 
uległo rabunkowi. Z chłopów zdzierano nawet 
odzież i obuwie. Na ogół jednakże stan zaopa- 

| trzenia w powiecie tarnopolskim jest lepszy, 
| niż w powiecie zborowskim, W mieście jest 3 
| szpitali epidemicznych, w których mieści się 
| około 2000 chorych, tak cywilnych, jak wojsko- 
wych, Ci ostatni, to jeńcy ukraińscy, pozosta- 
: wieni przez Ukraińców. Ieh choroby, to prze- 
ważnie tylus plamisty, brzuszny ł powrotny. 
Zdarzają się także sporadyczne wypadki czarnej 
ospy i czerwsnki, Śmiertelność w szpitalach 15 
do 20 osób dziennie. Lekarzy jest 13, co jednakże 
nie wystarcza, gdyż wielu jest chorych także 
po domach i w okolicy. Środków dezynfekcyje 
nych brak zupeirie, Na zaproszenie gen. dele- 
gata zawiązał się natychmiast komitet pomocy 
` dorażnej z dr. Lenkiewiczem i aptekarzem Krzy- 
, żanowskim na czele, a delegat wpłacił na ich 
ręce 300.000 koron na doraźną pomoc, w szcze- 
gólności na natychmiastowe założenie kuchni 
ludowych dla ludności biednej, bez różnicy na- 
rodowości i wyznania. Starostwo zacznie urzę- 
dowanie w „dniu jutrzejszym, do jego dyspozy- 
cyi pozostawione będą dalsze środki pieniężne. 
Również zarządzono natychmiast wysłanie p9- 
mocy w żywności i odzieży dla obu powiatów. 
Powrotu innych władz i instytucyi społecznych 
można spodziewać się w najbliższym czasie i 
wtedy będzie można rozpocząć energiczną ak- 
cyę nie tylko doraźnej pomocy, ale i odbudowy. 
r OERA IENA RER OTE A 


Rokowania niemiecko-polskie w sprawie 
wypełnienia traktatu, 


Berlin. (S) (Tel. wł.) Pisma berlińskie dono- 
Są z Gdańska: Wezoraj odbyły się w Toruniu 
między TepreZentantami polskiej Naczelnej 
Rady Ludowej a członkami gdańskieg» prezy- 
dyum miasta pertraktacye w sprawie wypeł- 
tenia warunków pokojowych i opuszczenia 

 Brzyznanych Polsce obszarów. Z prezydyum 
Bdańskiego uczestniczyli prezydeni iśchnecken- 
burg, radca sądowy Loos i radca rządowy Mer- 
ke. Rokowania te odbyły się jeszcze przed na- 
dejściem odpowiedzi koalicyj z Wersalu w spra- 
Wie noty niemieckiej o podjęciu rokowań w Ber- 
linie z Polakami, Pisma berlińskim donoszą, że 


_Zolnierz dzieła -c 


| w Toruniu ułożono, żę zabszpieczonem mą być 
| pozostanie urzędników nicieckich na ich sta- 
| nowiskach do dnia 1 października 1949, choć 
równocześnie utworzone będą polskie organa 
| kontrolpe. Niemieccy urzędnicy, o ile będą dła 
| nich warunki pozosiania, przejmowanj będą do 
polskiej służby państwowej. Tym z pośród nich, 
którzy nie zechcą pozostać, dana będzie moż- 
ność zlikwidowania majątku į swokodnego od- 


o jakimkoiwiek sexwestrze majątku ©djeżdża- 
| jących urzędników mwy być nie może. 


kolei na meżów sianu.. 


Kraków, 20 lipca. 


Gdy inni wywalczali sobie w odrodzonej, nie- ; 


E 


dny, obdarty, bosy, zbywszy się zupełnie troska 
o siebie, zamknąwszy uszy na nadchodzące 
z kraju echa partyjnych swarów, zapatrzony 
w niepnzyjacielskie rowy strzeleckie, trwał na 
posterunku, trwał w twardej służbie Rzeczypo- 
spoliiej i jeśli trzeba było, kładł swe młode ciało 
dla szczęścia Odrodzonej. 

Oczy jego były wpatrzone w nieprzyjacielskie 
pozycye, a serce, to serce żołnierza polskiego — 
gorące, miłowamia pełne, wybiegało uczuciem 
swem het! — poza kręte węże wrażych stano- 
wisk, skąd biegły ku niemu rozpaczliwe woła- 
nia o ratunek, a niekiedy już tylko o — pomstę! 

Wołania te uderzały w dzwon jego serca gło- 

sem wiełkiego alarmu. 
" Oto tam, przed nim, poza tą linią wrażych 
bagnetów, polskość, nozciagnięta na torturach 
przez dzicz ukraińską, nie! liczącą się z niczem, 
nie szanującą niczego, wiła się z bólu, krwawi- 
ła ran tysiącem... 

Niejedno bielmem zachodzące oko ostatni ży- 
cia błysk słało w przestrzeń z gasnącą już my- 
ślą o polskim kresowym rycerzu, który ną o- 
strzu swego bagmetu miał przynieść wyzwole- 
nie. 

Niejedno serce ostatniem tętnem wydzwania- 
ło hymn na cześć i chwałę oczekiwanego przez 
długie miesiące wybawcy. 

On, żołnierz polski, ów pokrewny z ducha 
wiarusom Napoleońskim, ów brat rodzony bo- 
haterów z pod Somosierry, brał w pierś swoją 
jęki katowanych ofiar polskości i cierpiąc wraz 
z niemi, czekał chwili, kiedy uszu jego doleci 
suchy, jak trzask karabinu rozkaz: naprzód! 

I oto przyszedł oczekiwany nozkar — pobud- ` 
ka. Uderzyła wreszcie dla uciemiężonych godzi- 
na wyzwolenia! Żołnierz polski, postawiony na 
straży kresów wschodnich Galicyi, obowiązek 
swój spełnił. 

I jak go spełnił! Przeszedł jak huragan przez 
hufce nieprzyjacielskie, ku najdalszym krań- 
com kraju. Nie było trudu, któregoby nie prze- 
zwyciężył, mie było przeszkody, którejby nie 
złamał. Bagnet, jego bohaterską prowadzony 
ręką, przesłał wczoraj Polsce z nad kopców gra. 
nicznych krwią serdeczną pisane słowa: „Re- 
szta Galicyi uwolniona od nieprzyjaciela!" 

Radosna wieść, po stokroć błogosławiona! 

A więc koniec haidamackiej niewoli dla dzie- 
siątków tysięcy rodaków naszych, kres barba- 
rzynstwom ukraińskiej dziczy, mowa i myśl 
polska odzyskuje w Galicyj wschodniej swoje 
prawa, ludność tych bohaterskich a męczeń- 
skich kresów naszych powrócić wreszcie będzie 
mogła do swych zburzonych siedzib i spokojnej 
pracy. 

Tego wszystkiego dokonała dzielna dłoń i go- 
rący patryotyzm polskiego żołnierza oraz ge- 
niusz jego dowódców. 

Żołmierza polskiego święto obchodzi dziś Pol- 
ska cała. Lecz gdy żołnierz dzieła swego doko- 
nał, kolej teraz na polskich mężów stanu. Oni 
muszą to dzieło uzupełnić. Żołnierz polski, przy 
pomocy oręża swego, wymiótł z kraju zbójeckie 
bandy wiehrzycieli, stworzył możliwość twór- 
czej spokojnej pracy, zadaniem teraz polskich 
mężów stanu będzie oprzeć ustrój wewnętrzny 
tego kraju na takich podstawach, któreby wszy- 
stkim jego współnieszkańcom wymierzyły spra 


'wiedliwość i pozwoliły każdej grupie narodo- 


wościowej, rozwijając się tam swobodnie i żyć 
całą pełnią własnego życia. 
T-" mafszarsza autonomia narodowościowa 


I aj; ; dla Galicvi wschodniej — oto czego domaga sie 
jazdu, Ze strony polskiej dano zapewnienie, że Í 


runku, ażźcby módz stanąć na świeczniku spo- ' 


leczeństwa i być niby owa „próżność na wvso- 


Podległej Polsce honory, stanowiska, zaszczy- į kości skale, w swojej włzstej spiaca ciwale*, — 


ı gdy wysilali swój mózg w tym jedynie kie- | on, zapomniany niemal przez wszystkich, gło- 


od nas dla Galicyi wschodniej koalicya, a cze 
mu my bynajmniej nie myśleliśmy nigdy się 
przeciwstawiać. Opracowaniem zasad tej au- 
tonomii winien corychlej zająć się rząd i Sejm. 
poczem powinniśmy bez zwłoki wprowadzić ją 
w życie. Wprowadzenie w życie tej autonomii 
będzie najlepszem zaprzeczeniem ne 
przez naszych wrogów fałszów, jakobyśmy wo- 
bec współmieszkańeów Galieyi wschodniej, Ru- 
sinów, knuli jakie? zamiary. wrogie zarówna 
zasada demokratrczayrm, jak j pojęciom a 
walnuści i szrawicedłiwości. (-- cki). 
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Rada pięcii przyzna Czechom zagłąbie weg. Slaska rios? 


Kraków, 20 lipca. 

(P) Pisma niemieckie, powołując się na źródło 
francuskie, podają, jakoby Rada pięciu zapatry- 
wała się sceptycznie na obrady konfer; czesko- 
polskiej, toczące się obecnie w Krakowić w spra- 
wie Śląska Cieszyńskiego. Rada pięciu zdecy- 
dowana jest na wypadek ujemnego wyniku kon- 
ferencyj rozstrzygnąć decydująco kwestyę Šią- 


Polacy amerykańscy spieszą z pomacą Ojczyźnie. 


1000 inżynierów i mechaników polskich w Ameryce pragnie wszółdziałać 
w uruchomieniu przemysłu w Polsce. — Polska Handlowa Szkoła w Ame- 
ryce wykształci bezpłatnie 500 handlowców. 


Warszawa, 19 lipca. 

Polacy amerykańscy, którym tyle zanydzię- 
cza wojsko polskie we Francyj i Lwów i kresy 
wschodnie, którzy przez ocean i pół Europy 
przybyli krew swoją złożyć w obronie Polski, 
Dzisiaj, gdy sprawa gramic Polski jest już w 
części załatwiona, z tą samą amerykańską ener- 
gią i przedsiębiorczością organizują nową po- 
moc dla Ojczyzny — w odbudowie kraju. 

Inżynierowie i raechauicy polscy w Stanach 
Zjednoczonych, zgrupowani w 30 filiach, z głó- 
wną siedzibą w Toledo Ohio, pragną służyć kra- 
jowi oszczędnościami, wiedzą techniczną i pra- 
ktyką, zdobytą w warsztatach amerykańskich. 
Stowarzyszenie liczy przeszło 1000 akcyonaryu- 
szy, dążeniem których jest odrodzenie przemy- 
słu ojczystego, stworzenie szkolnictwa zawodo- 
wego i wyrobienie większej wydajńości  rze- 
mieślnika przez podniesieni jego kultury. 

Cele i środki Stowarzyszenia zostały dokła.- 
dnie przedstawione wiceministrowi handlu i 
przemysłu pp. Klarnerowi, Fachinnettiemu i 
Okolskiemu z Sekcyj V, ministrowi pracy i kil- 
ku wybitnym inżynierom. 

Biuro Stowarzyszenia mieścić się będzie w 


ska cieszyńskiego wedle ustalonego już OTN] podobnie Ameryce. 


GONIEC KRAKOWSKI 


NATNUEJO: 


siebie programu, wedle którego całe zagłębie 
węglowe, ponieważ trudno je dzielić, pizyna* 
dłoby Czechom, Polscz zaś zagwarantowanokby 
na wieczne czasy pewną iisść węgła į; pewne 
korzyści w komitacie Arwa (?). 

Celem ułatwienia. przewozu węgla do Polski 
istnieje podobno projekt zneutnałizowania KO- 
lei północnej. Kontrolę powierzonchy prawdo- 
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ków ul. Czackiego 3, pokoju 5, przyjmować bę: 
dzie się inieresantów codz. od 3—4'i:. Przedsta- 
wiciel Stowarzyszenia zdołał już obejrzeć kilka 
fabryk, które ewentualnie mogą być uruchomio- 
ne, a obecnie poszukuje placu pod budowę głó- 
wnych zakładów. 

Ponadto ofiaroðała swe usługi Handlowa 
Szkoła Korespomdencyjna. Handlowe kursy ko- 
respondencyjne mają olbrzymie zastosowanie 
w Ameryce za pomocą nauczania przez pocztę. 

W Polsce ten system jest mało znany, a więc 
by przekonać społeczeństwo polskie o praktycz- 
ności udzielania nauki przez pocztę, zdecydo- 
wała się amerykańska Handlowa Szkoła naro- 
dowa przyjąć pięciuset studentów-stypendy- 
stów i dać im wszechstronne wykształcenie 
handlowe na swój własny koszt. 

Pisma warszawskie przypuszczają, że pomoce 
zaoiiarowana przez dzielnych obywateli-Pola- 
ków z Ameryki zmajdzie oddźwięk jaknajpeł- 
niejszy, że w całej pełni skorzystamy z tej po- 
mocy, która .może oddać nam nieocenione u 

| sługi. s 


| Warszawie w budynku Stowarzyszenia techni- 
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© awanse w armii poiskiej. 


W związku z artykułami nasze- 


go pisma „O zjednoczeniu armii : 
polskiej" otrzymujemy następują- 

ce uwagi: 

Kraków, 20 lipca. 

W dzienniku rozporządzeń wojskowych ogła- 
szano wiele razy, że awanse wśród grona ofice- 
rów W. P., Są na razie wstrzymane, -- a mimo 
ło otrzymują młodzi oficerowie Legioniści ńo- 
minacye, jak np.: z podporucznika na kapitana 


Jub rotmistrza, albo też z porucznika na majo- | 
ra, lub nawet podpułkownika. Czy takie wyry- ; 


wane nominacye są wskazane niech każdy osą- 
dzi, że nominuje się ludzi młodych, przeważnie 
bez iachowych szkół wojskowych i z krótką 
praktyką — z wyjątkiem służby frontow ej w p: 
wach strzeleckich przy Legionach. Czy taki 22, 
lub 26-letni młody kapitan, lub major podoła 
obowiązkom nowego odpowiedzialnego stano- 
wiska. Czy nie wytwarza takie postępowanie 
wśród grona aktywnych oficerów z czynnej 
byłej armii rosyjskiej, lub austryackiej. a nawet 
pruskiej — niezadowolenia — zniechęcenia i 
rozgoryczenia? Autor powołanego artykułu pod- 
nosi: „Armia nasza obęcnie jest jeszcze impro- 
wizacyą” — i istotnie musimy mu przyznać ra- 
cyę, jeśli się zważy to pomijanie oficerów ak- 
tywnych. Czem usprawiedliwi Pan Minister 
spraw wojskowych takie postępowanie, foryto- 
wanie „cudownych dzieci”, które wygląda na 
kpiny. Czy Armia polska, względnie Korpus o- 
ficerski polski zyska na powadze i uznaniu, je- 
śli nadal będą otrzymywać młodzi, niefachawi 
ludzie nominacye, “na nader odpowiedzialne 
wyższe stanowiska. 
Wódz Wojsk Polskich — czy nie powinien w 
to wglądnąć obradujący Sejm? 
Wiktor Krokicki, 
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Uwagi p. Wiktora Krobickiego — w zasadzie 
słuszne, dowodzą jednak o nieznajomości tych 
różnic i odrębności w różnych prlskich forma- 
cyach wojskowych, na jakie kladiem nacisk w 
artykule poprzednim. 

Awansowanie „cudownych dzieci“, przeskaki- 
wanie o dwa szczeble naraz, nb. z porucznika 
na majora, musi być uważane jako objaw nie- 
tylko anormalny i niesprawiedliwy, lecz co gor- 
sza Szkodliwy dla wojska, gdyż poddaje siły fa- 


Co na to powie Naczelny. | 


|! 
p 
zów stanu służby wszystkich oficerów armii pól 


chowe pod zwierzchnictwo niefachowych. Nale- 
ży jednak zdawać sobie sprawe z tego, że w 0- 
| kiękie byłych Legionów Polskich awanse pyły 
| amormalnie trudne z powedu braku uzupełnień 
(i nie proporcyonalnie dużego procentu sil inte- 
| Egenckich. 
| Równecześnie zaś w armiach regularnych w 

czasie wojny awanse Oficerów byly niestychańie 
| łatwe, ydyż w wielu armiach w pierwszych ła- 
| łach wojny nastąpił skutkiem licznych strat 
| tak wielki niedobór, iż musiano łatać luki sija- 
mi na wpół fachowemi, młodzieżą na prędce 
szkoloną w kursach skróconych. Każdy inteli- 
gent mógł tam już po roku służby na froncie 
zostać oficerem, co zresztą było regułą i w cza- 
sie pokoju w stosunku do ochotników jednero- 
cznych, którzy: po złożeniu eszaminu wychodzi- 


Wśród tych Leyionistów są i dziś jeszcze łn- 
dzię z uniwersyteckiem wykształeaniem, - kie- 
rzy zarobili sobię na medale į edzmaczenin za 
nięstwo, a doięd jeszcze nawel podporucznika. 
mi nie zosłali.. Ponieważ Legiony rekruiacyą 
się nie zasilały, a werbunek dawał małe rezul- 
taty, nie nrożna było tworzyć szarż. dla któ- 
rychu nie było w tem wojsku funkcyi. — Są też 
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między Leyionistami oficerowie, którzy jaź od ' 


| lat czterech służą w randze zuikownika, dobrze 
zarobienej na stanowisky odpowiedzialnem a 
niebezpiecznem, tacy jak Minkiewicz, którego 
zasługi na froncie karpackim i poleskim: wje- 
lokrotnie przez obce komendy wyróżniane by- 
ły, lub jak Berhecki, który w armii rosyjskiej 
w czasie wojny japońskiej już jako kapitan 
zdobywał uznanie, w Legionach dowodził put- 
kiem w przeprawach tak ciężkich jak w czasie 
ofenzywy Brusiłowa na Polesiu, przez cały czas 
| wojny w Galicyi wschodniej jesi w-ogniu, na 
czele grupy Bug, powstrzymywał przez kilka 
miesięcy ataki Ukraińców. Kazdy : nich bjłov 
do dziś otrzymał generalski stopień w armii ro- 
syjskiej, austryackiej czy niemieckiej. 
Komisya Wojskowa w Sejmie zażąda!ia wyka- 
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skiej. Na podstawie zestawień i porównań bg- 
dzie mogla ustalić syślie zasady awamców w 
wojsku i stosować je równomiernie da wiiyst- 
kich oficerów bez względu na to, z jakiej armii 
wyszli. Przytem jednak prócz fachowej nauki 


Numexz 194 


(iluż Legiomistów oddawało się jej w czasie woj- 


nyiD muszą być uwzględniane jej pozytywne 
rezultaty, tj. uzdolaienie wykazane w służbie 
frontowej lub pozażrontowej. Minor. 


Zagadkowa choroba. 


HISZPANKA CZY DŻUMA, — EKSPERYMENT 
Z RURCZECIEM. — BRAK WITAMINY. 
ZGUBNE SKUTKI ERZACÓW, 


Kraków, 19 lipca. 

Jeden z uczonych lekarzy paryskich, który 
jak wielu zresztą innych trudnił się przez dłuż- 
szy czas badaniem hiszpanki, ogłaszając swoje 
spostrzeżenia, które nie *rozjaśniają jednak 
przyczyn ani charaxwieru tej zagadkowej choro= 
by. Stwierdza on z całą stanowczością, że dotąd 
nie zdołano określić natury jej, a z braku innej 
deiinicyi nazwano ją influenzą. Gwałtowny 
pizebieg choroby, wielka i szybka śmiertelność, 
jaką wywołała wzbudziły nawet u niektórych 
przypuszczenie, że jest ona odmianą dżumy, o- 
wego złowrogiego moru, który od najdawniej- 
szego czasu towarzyszył wojnie wraz z głodem. 
W samej rzeczy pewna odmiana dżumy ma 
przebieg bardzo podobny do piorunującego za- 
palenia płuc, a i hiszpanka kończyła się w. wie- 
łu wypadkach podobnymi objawami. 

Kwestyę tę zostawił lek: paryski nierozwią- 
zaną, natomiast twierdzą, że gwałtowny roz 
rost hiszpanki przypisać trzeba niedostateczne- 
mu odżywieniu, które przygotowało grunt szcze- 
gólnie opdatny dla tej choroby w ludzkim orga- 
nizmie. Przyczyną głego miał być głównie brak 
mąki, którą próbowano zastąpić w czasie wojny. 
różnymi mieszaninami. Na dowód przytacza 
ciekawy eksperyment z kurczęciem, które kar- 
miono ryżem wyluskanym. Mimo że na pozór 
jest to pokarm pożywny, kurczę nie dostając in- 
nego ziarna, chudło, traciło na wadze, lapy i 
szyję miało sztywne i zdechłoby napewno, gdy- 
hy nie zmieniono systemu dostarczając mu na 
nowo tegoż ryżu, lecz nie wiyłuskanegą, lub na- 
wet otrąb ryżowych. Kurcze odżywa, wiedy od= 
zyskuje siły i staje się zupełnie zdrowe, zaczy- 
na puytem rosnąć i tyć. Widocznie więc owe 
otręby ryżowe zawierają jakiś składnik spożyw- 
czy miezbędny do podtrzymania życia i utrzy- 
mania tkanek. Składnik ów nazwano witaminę, 
a znajduje się on i w innych mąkach, tam zaś, 
gdzie go brakuje organizm pozbawiony go wpar 
dą. w sian chorobliwy, dlatego też kto chce być 
zdońwyim nie może się zywić jednostronnie i mu* 
si zmieniać pokarm, wiadomo zaś jak bardzo 
jednostronnem było nieraz pożywienie szero- 
kieh mas w czasie wojny, a jest nim jeszcze E 
dziś, « 

Siowem hiszpankę wraz z jej śmiertelnością, 
zawdzięczamy głównie złemu odżywieniu i ró- 
¿nym haniebnym erzacom, którymi zapychano 
nas, co na nieszczęście nie należy jeszcze i dziś 
do pz Ga sachar ynd 


r awa „Sinóbrddego Land. 


Wieniec śmiertelny z napisem: „mojej 
narzeczonej”. 


Kraków, 20 lipca. 

(m-m) Sędzia śledczy Bonnin, prowadzący ġo- 
chodzenia w Sprawie „Sinobrodego Lacraru, 
zarządził poszukiwania w stawie Gennevilliers, 
hedy, jak krążyła wieść, morderca kobiet miał 
iopić ciała swych „narzeczonych“. 

Niejaka pani Bigot twierdziła, że niedawno 
pewien rybak wyłowił z wody głowę kobiecą, 
z ciemnemi włosami. Rybak chcial przyciągnąć 
niezwykłą zdobycz do brzegu, ale wędka zła» 
mała mu się i głowa zmiknęła w czarnej głębi 
stawu. 

Poszukiwania, prowadzone przez agentów w 
miejscu oznaczonem przez p> Bigot, nie dopro- 
wadziły do żadnego rezultatu. W innem wszak- 
że miejscu wydobyto podarte worki, które, zda- 
je się, były napełnione ciałem w stamie rozkła- 
du. Pod wieczór już wyłowiono jeszcze coś cie- 
kawszego: wieniec śmiertelny z kwiatów pa- 
ciorkowych, opatrzony łedwie czytelnym napi- 
sem: „Mojej narzeczonej“. 

To dziwne odkrycie wywołało szerokie ko- 
mentarze w całej okolicy, wywołując u mocno 
'aintereczowanych tą sprawą kobiet przypusz- 
czenie, że Landru, ścigany wyrzutarii sumie- 
nia. rzucił pewmej nocy wieniec ów do wody W 
iniejseu, gdzie znalazła grób jago noeszezęsna 
ofiara... 
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Śpełnione i niespełnione wróżby... 


Zmartwychwstanie Polski. — Rolska otrzyma króla? — Upadek Rosyi. — 


Śmierć carów. — Rożary i pomór. 


Turków z Europy. — Wilhelm Il. ostatni an ollaa. 


Wypedzenie 
Bolszewicy 


Upadek Austryi. 


i ich upadek. 


Kraków, 20 lipca. 

(Rz, Obecny przewrot światowy, jaki się w 
»czach naszych dokonał, miał od najdawniej- 
szych czasów, licząc swych proroków, których 
wróżby wyśmiewane i wyszydzane przez współ- 
szesnych — sprawdziiy się — w obecnej wojnie. 

w podanych przez nas poniżej przykładach, 
zaznajomimy czytelników z kilkoma wróżba: 
mi, ktore wieściły odrodzenie Polski i upadek 
jej gwałcicieli. 

Upadek Polski przepowiadali rozmaici łu- 
dzie, nie tylko swoi, którzy widzieli bezprawne 
i niesprawiedliwe rządy w kraju, ale też i obcy. 
Tak jednych, jak į drugich wróżby — sprawdzi- 
ty się przez trzy rozbiory i 124% iat trwającą 
niewolę. 

Jedną. 
przeora klasztoru św. 


z najstarszych jest przepowiednia 
Benedykta pod Warsza- 
wą, Eustachinsza, z roku 1444, który głosił upa- 
dek Polski i jej zmartwychwstanie, kiedy 
Biedm razy siedm* się spełni. W obliczaniu po- 
zostawiamy swobodę czytelnikom, zaznacza- 
jąc, że najłatwiej znaleźć prawdziwy termin o- 
stateczny naszej niewoli, przyjmując rozpoczę- 
cte jej w roku 1795 (trzeci rozbiór) i dzieląc 
następne lata (np. 28 łat potem i t. d.) pożycz 
liczbę 7, aż do pierwszej połowy XA wieku, — 
Otrzymaamy pewną liczbę lat, które dodane do 
r. 1795 dadzą nam rok wyzwolenia. 

Bardzo ciekawą jest przepowiednia z r. 1570, 
opata w klasztorze Cyserów w Jędrzejowie, na- 
zwiskiem Stanisław Reske, zmarłego w Medyo- 
lanie. Tenże, żyjąc za czasów Zygmunta Augu- 
sta podał charakterystykę samych królów po 
ostatnim  Jagiellonic, i całego społeczeństwa, 
w czasie ich panowania, przez w kwieeistej for- 
mie pisane zdania (np. o Michale Wiśniowiec- 
kim: „Nocy krótkotrwająca gwiazda“). 

Rzecz szczególna, że spis królów przez niego 
podanych, nie kończy się na Stanisławie Po- 
niatowskim, lecz dopiero na piątym z rzędu. 

Jeśli przyjmiemy, nolens volens, że istotnie 
camowie rosyjscy koronowali się począwszy od 
Aleksandra I na królów polskich, to poniżej 
podana charakterystyka odpowiada w zupeł- 
mości: „Stróż czujności" (Aleksander I) „Sam 
mężny. (Mikołaj I), „Miasta jakaś ozdoba“ (Ale- 
ksander II); „Drugi Krakus“ (Aleksander IH), 
„Ojczyzny. swej słońce" (Mikołaj II); „Królestw 
upadek“ (Republika w Rosyi). — ;, 

Na tem kończy się część pierwsza przepowie- 
dni; druga dotyczy nowego porządku świata, 
który nastąpi po „Requormae occasus“, który 
można także Uómaczyć, jako „śmierć królów". 
Polska powstanie i obejrzy się za królem, któ- 
rego wdowca. przez lilię otrzyma wddwa Polska. 

Nie chcemy nikomu narzucać zdania w tym 
wypadku; może to będzie Bourbon? (herb lilie). 
Król ten osiąść ma zdaniem Reskego w mieście 
o 7 pagórkach. O He nam wiadomo z pplskich 
miast, jest niem tylko Gniezno. Czekajmy za- 
tem. cierpliwości. 

Ze względu na dokonany już przewrót w Ro- 


syi, podajemy. wróżbę Franciszkanina, mieszka- ` 


jącego na górze Synai z r. 1840. Pierwsza część 
tych przepowiedni już się sprawdziła, a miano- 
wicie powstamie ludu we Francyi i zamordo- 
wania prezydenta. (Carnot + 1849). 

„Rosya będzie widownią wielkich okrucieństw; 
tu będą walki. Liczne miasta į wsie zburzone 
twosianą, krwawa rewoliucya wytępi połowę 
mieszkańców. Cesarska rodzina, szlachta { część 
duchowieństwa zginie. W Petersburgu j Mo- 
Skwie będą leżaiy na ulicach trupy przez długi 
czas nie pochowane. Moskiewskie państwo po- 
dzielone będzie na kilka części. Naród węgierski 


zaginie. 
Polska będzie samodzielną I stanie się jednem 
z najpotężniejszych państw w "Europie. Rozpa- 
się stara poważną monarchia po krwawych 
zaciętych bojach (Austrya?). Dynastya będzie 
Wiiedeń będzie dwa. razy, oblężony, a 
gdy Ściągnie na siebie nienawiść wszystkich 
ów, nawiedzi go straszna klęska, gdyż 
N spustoszeje, a wielkie pałace próżno stać będa. 
a placu św. Szczepana trawa rosnąć będzie; 
Szlachectwo przepadnie na zawsze", 
epowiednia ta mówi jeszcze o innych i roz- 
majtych klęskach ludzkość nawiedzić mających, 
e ACZY Się obietnicą szczęścia, gdy wszyscy 
dzie w prawdziwego Boga uwierzą... 
Upadek Austryj przepowiadała także żyjąca 


w Warszawie około 1848 roku kobieta (jasnowi- 
dząca?), która zaznaczyła, iż „koronowane glo- 
wy za szczęście mieć sobie będą, gdy na gruncie 
Szwajcaryi głowy swe położą. Część druga wróż- 
by dotyczy odrodzenia Polski i „zaprowadzenia 
republiki w Rosyil. 

Kobietę tą badał rosyjski lekarz Czetynkiu i 
na polecenie władz spisano z nią protokół są- 
dowy. 

Przed kilkunastu laty drukowane było w 
„Gońcu wielkopoolskim* proroctwo, które poni- 
żej przytaczamy. 

Jest to stare proroctwo greckie, które doty- 
czy losów państwa ottomańskiego. Wiadomą 
rzeczą jest, iż ostatni chrześcijański cesarz w 
Konstantynopolu, miał imię Konstanty, żona 
zaś jego imię Zafii. Proroctwo owo przepowiada, 
iż wtedv, gdy znów w Grecyi osiądzie krół i- 
mieniem Konstanty, a żona jego nosić będzie 
imię Zofii, panowanie Turków w Europie skoń- 
czy się. 

Czyżby przepowiednia ta już sprawdziła się? 

Niedaleko od Poczdamu. w klasztorze Zenin 
żył około r. 1240 zakonnik cysterski imieniem 
Herman, który pozostawił proroctwo po łaci- 
nie pisane, o 100 wierszach, Ze względu na brak 
miejsca podajemy tylko wyjątki į to te, które 
dotyczą naszych tj. ostatnich czasów. Zazna- 
czamy. że proroctwo to spełniło się przez zreali- 


zowanie faktów, o których następstwie ów Her- 


Wiarołomstwo 


Z dramatów 


Kraków, 20 lipca. 

(m-m) Dzienniki praskie domoszą, iż przed 
tamtejszym trybunałem sądu karnego stanęła 
30-letnia mężatka A. J. oskarżona o zabójstw” 
rozmyślne dziecka swego, zrodzonego poza mał- 
zeństwem. Na zapytanie sędziego, co oskarżona 
ma do powiedzenia na swą obromę, rzekła: 

-- Panowie sędziowie! Zapewne przypomina- 
cie sobie niedawne czasy. Było to podczas mroź- 
nych nocy zimowych, kiedy szalała straszliwa 
wojna świajowa, a kobiety i dzieci leżąc zzię- 
bnięte na bruku ulicznym czekały do rana na 
nędzny bochenek chleba. Mąż mój był wtedy na 
froncie, ja zaś z dziećmi cierpiałam w te pamię- 
tne dni i noce straszliwą nędzę. Przychodziły. 
chwile, kiedy targała mną trwoga, że dzieci po- 
umiera antaa wow legi PEC EL KELIS mi z głodu. Zarabiałam mało, zasiłek 
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man wspomina. Całe proroctwo dotyczy rodzi- 
ny panujących w Prusach. Za ostatniego z Ho- 
henzollernów wymienia Herman „cesarza bez 
ręki, który z prawej strony na koń siadać bę- 
dzie”. Za jego to panowania Prusy upadną, „Ger 
mania odhieży swego króla“, a Niemcy zostaną 
tak pobite, że „zmieszczą się pod jedną. gru- 
szą. 

Proroctwo to czytałem. 
pruskiego oficera, Szweda, 
kaliskiej). 

Odnośnie do niezwykłych stosunków w Rosyi, 
podajemy na zakończenie wróżbę nieznanego 
nazwiska pustelnika, Francuza, który między 
imnemi, tak mówi: Runie tron carów, dwugłowy 
potwór śmiercią zginie okropną, rzeź straszna 
się rozpocznie, ciemiężyciele życie utracą. Pod- 
wstaną zwolennicy wolności, którzy straszną 
sprawią rewolucyę i zdruzgacą możnych, ale 
i oni runą w przepaść, gdyż bunt przeciw do- 
bremu Bogu podniosą. 

Tysiące nieszczęśliwych tułaczy i wygnań- 
ców powróci z Sybervi na ojczystą ziemię. — 
Petersburg będzie spalony, Moskwa zniszczona, 

Wszystkie podane przez nas przepowiednie, 
dotyczące losu ludzkości, można i należy przyj- 
mowaąć z pewnent zastrzeżeniem. Czy są ona 
prawdziwe, tego nie wiemy — czy sprawdziły 
się — to widzimy obecnie, lub widzieć może 
będziemy. 

W każdym bądź razie słowa rzucane w proro- 
czem natchnieniu, sprawdziły się, jeśli Polska 
swój byt odzyskała. 

Co do innych państw i ich losu, to obecny stan 
upadku Austryi, Prus i Rosyi przemawia za 
tem, iż wróżby spełnione — chociąż może jesz- 
cze nie wszystkie... 


otrzymawszy je od 
w roku 1915 w gub. 


z wdzięczności 


wojennych. 

nie wystarczał na życie.. położenie było rozpa- 
człiwe... Poznałam wtedy pewnego mężczyznę, 
który zaczął mi pomagać.. Starał się dła mnie 
o ziemniaki, mąkę, jaja, tłuszcze... Wtedy na- 
stały dla nas lepsze czasy. Z wdzięczności od- 
dałam mu się, zdradziłam mego męża, którego 
jedynie kochałam i kocham. Przyszło na świat 
dziecko. Po porodzie czułam się bardzo źle, dzie- 
cko płakało, a ja nie mogłarn sobie poradzić na 
to. Wkońcu przykryłam mu główkę poduszką, 
a kiedy przyszła akuszerka, dziecko nie żyło już. 
Nie chciałam go zabić, przysięgam- 

Sąd uwolnił oskarżoną od zarzutu popełnie- 
nia zbrodni morderstwa, ale zasądził ją na 5 
miesięcy więzienia za niedostateczną opiekę i 
zaniedbanie obowiązków macierzyńskich. 


"47. SZARADY DO NAGRODY. 


Ułożył Maryan Fontana. 


Kozwiązanie szarad, umieszczonych poniżej, n 


należy przesłać Redakcyi „Gońca Krakowskiego” 


najdalej do czwartku, dnia 34 lipca 1949 roku. 


Publiczne losowanie nagród, wyznaczonych za 
traine rozwiązanie tych szarad. odbędzie się w 
niedzielę dnia 2 sierpnia 1919 r., o godz. 12 w po- 
łudnie, w dużej sali redakcyjnej „Gońca Krako- 
wskiego“. 
L DLA P. T. PRENUMERATORÓW „GOŃCA 
KRAKOWSKIEGO". 
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Druga w greckim alfabecie, 
Plerwsza trzecia to dna tony, 
A znów imię drugie trzecie 
Bywa córki albo żony. 
Pierwsza wspak, a przytem czwarta 
To germańskich mitów źródło, 
A na trzeclej ozwartej kwarta, 
Waga stoi albo pudło. 
Całość często dziś w Krakowie 
Bawi oko, ducha krzepi, 
Któż na widok jej nie powie: 
„Nie damy się, będzie lepiej!" 
222. 

Pierwsza trzecia grzeje, 

Druga wspak składnica, A 

Lecz się tam nie zbliżaj, 

Bo ci spuchną lica. 

Nad całością radzą. 

Ale daję szyję, 

Że nim słońce zejdzie, 

Rosa oczy wyje! 


Do kochanka raz niewiasta. 


Rzekła: „Płerwszal punkt dwunasta 
Druga będę dziś przy tobie!“ 
Każdy sobie rzepkę skrobie: 
Mąż podsłuchał z puza drzewa, 
Wściekle trzecią w górze śpiewa. 
I niewierną trupem kładzie — 
(Potem był z nią w Esplanadzie!). 
Gdy nie wierzysz, spytaj gości, 
Którzy byli na eałości. 
224. 

TRÓJZNACZNIK. 
Pisarz, żołnierz, popijała, 
Rolnik — Polska zna go cała. 
Uczeń, wojak, chłop go nosi, 
A podziwiam go u Zosi. 
Zawód to rentowny wcale, 
Lecz się kończy w kryminale. 

Za trafne rozwiązanie tych szarad wyznacza 
się trzy nagrody: 

1. Wspaniale album według oryginałów Lu- 
dwika Stasiaka (7. zeszyt wydawnictwa „Współ- 
czesne malarstwo polskie“). 

2. Flakon wenecki na kwiaty. 

Warszawskie mydło piękności. 


II. DLA WSZYSTKICH P. T, CZYTELNIKÓW 
„GONCA KRAKOWSKIEGO" (a zatem i Pre- 
numeraforów: 


a) 
b) 
c) 
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ZLJ. 


ŁAMIGŁÓWKA. 


Przy stole w restauracyi siedzi 24 maturzy- 


OI 
RR na honorowem miejscu zaproszony 
przez nich gospodarz (restaurator). 

Umówiono się, ża cały rachunek za obfitą ko- 
lacyę ten zapłaci, kto przy stole ostatni zosta- 
nie. Każdy siódmy miał zaraz lokal opuścić, 

Dziwnym trafem został przy stole... gospo- 
darz! 


Za traine rozwiązanie tej łamigłówki wyzna- 
czai Się trzy nagrody: 

Poezye Adama Mickiewicza — wydanie no- 
we, zupełne, w á tomach, ułożone przez Piotra 
Chmielowskiego 


2 premumerata 


JUTRO W PONIEDZAŁEŃ 


wielki dzień, na który czeka Kraków — 
albowiem zobaczą wszyscy w sali „Uciechy* 


" HRABIA 


Gigantyczny film Pathego, kolos o 25-ciu 

aktach — 8-miu epokach, 10.000 metrach, 

Przecudne, prrywające zarówno młodych, 

jak starców utwór ALEKSANDRA DUMASA 

największegn pisarza Francyi. Jest to perła 
lileratury i cud techniki. 


W poniedziałek pierwsza serya, dwie epoki: 


I. Epoka Il. Epoka 
Edmund Dantes i Skarb Monte Christo 
3 akty 4 akty 


Widzowie przeżyją wzniosłe chwile. Ujrzą 
tragedyę zazdrości, poświęcenie, bezmiar mi- 
łości ojcowskiej, tortury więzienia w skalnej 
warowni Chateau 'd' if, gdzie skonało tylu 
wielkich rewolucyonistów francuskich, wre- 
szcie cud ocałenia i odkrycie nieprzebranych 
skarbów książąt Spad. 
— — 


; j d cia w Bi ł 
ety LOT", Rynek SAN y 7—-8, dilep a e n n 


tya Benina! 


Gdy, lotnik puszcza się w' przestworze, 
By mknąć nad góry i nad morze — 
Zawsze „Satyra“ z sobą bierze, 

By się tam, w górze uśmiać szczerze! 

„SATYR” Nr. 28, pełen humora i tlustracyj, 
wyszedł! 

Wszyscy, prenumeratorzy „Satyra“ otrzymają 
bezpłatnie niezmiernie aktualną broszurę Ka- 
zamierza Pzrzerwy-Tetmajera p. t. 

„O Spisz, Orawę i Podhale". 


Z A W S ZZ Z O_O ZA ZZOZ Z A Z ZOOTY ZO O ZZ O Z EZR ZO. 


NAUCZYCIEL LUDOWY, lat 27, żonaty, ewa- 
kuowany z kresów wschodnich, bez środków 
do życia, energiczny, uczciwy i zdolny, uprasza 
tą drogą Rodaków o łaskawe udzielenie mu ja- 
kiegokołwiek bądź zajęcia na przeciąg 2—3 mie- 
sięcy. O łaskawe zgłoszenia warunków uprasza 
do Redakcyi „Gońca Krakowskiego“ pod „Po- 
moc rodakowi". 


MONTE CHASTO 
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Zastrzelenie kobiety. 


Strażnik wojskowy strzałem z karabinu przez nieostrożność zabija 
kobietę. 


Kraków, 20 lipca. 

(T) Wczoraj o godz. 9 ramo, pnzy budowie ma- 
gazynów krajowego Urzędu Odbudowy na Grze- 
górzkach, zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, 
którego przyczyną było nieostrożne obchodzenie 
Się z bronią, ą którego ofiarą padła. kobieta, gi- 
nąc na miejscu od kuli. 

Mianowicie jedem ze stojących na posterunku 
strażników, Antoni Baran, zdjął z ramienia ka- 
rabin i dla rozrywki począł nim manipulować, 
wyjmować naboje i wkładać. Gdy nagle kara- 
bin wystrzelił, a stojąca opodal na wałach Grze- 


górzeckich, w odległości 600 kroków, Marya, Ja- 
nusz, wydawszy stłumiony okrzyk, padła na 
ziemię. Nadbiegli pracujący opodal robotnicy. 
lecz gdy zbliżyli się do niej, Januszowa już sko- 
nała. Kula przebiła klatkę piersiową i naruszy“ 
ta serce. 

Strażnik Baran, widząc co się stało, przerar 
żony rzucił karabin, zbiegł i ukrył się ze stra- 
chu. 

Ciało nieszczęśliwej odwjieziono 
medycyny sądowej. 


na oddział 


Propaganda bolszewicka w Małopolsce. 
Najazd agitatorów komunistycznych na Galicyę zachodnią. 


Kraków, 20 lipca. 

(T) W ostatnich czasach propaganda bolsze- 
wicka przybrała dość poważne rozmiary. Agi- 
tatorzy rzucili się z całą zajadłością na Mało- 
polskę, gdzie zapomocą ulotnych odezw (których 
papier swym wyglądem dziwnie przypomina 
papier gazety „Kattowitzer Zeitung“) ogłaszają 
swe ideały bolszewickie. Agitatorzy, jako kol- 
porterów tych odezw, używają małoletnich 9-cio 
i 10-ietnich chłopców, którzy rozdają owe świst- 
ki między cywilnych i wojskowych. Lecz owe 
słowa agitacyi napadają tutaj na grunt podatny. 


Policya w ostatnich dniach wpadła na ślad 
kiiku agitatorów, pochodzących z Częstochowy, 
którzy przybywszy tutaj zbiegłi następnie. 

Szczególniej znani są tutaj dwaj młodzi ko- 
muniści Salomon H. i Hersch W., którzy wyje- 
chali z Krakowa. w niewiadomym kierunku. 

Dziś aresztowano tutaj pewnego młodzieńca 
Stanisława M., który przed dwoma tygodniami 
przybył tutaj z Zagłębia, a przy którym znale- 
ziono wiele ciekawych korespondencyi, pocho- 
dzących nawet od żołnierzy i podoficerów z Za- 
głębia Dąbrowskiego. Śledztwo w toku. 


[Zana a ki O. Ri . ZZ L 


Chwila bieżaca. 


Kalendarzyk. 
Św. Czesława 
Wschód słońta 4°28 
Zachód słońca 8'31 
Długość dnia 1555 

TEATR IM. JUL. SŁOWACKIEGO: 
Dziś popoł.: „Halka“, 
* Wieczór: „Cyganerya'. 


TEATR POWSZECHNY: 
Dzić: „Rodzina Furiosów". | 


Naczelnik państwa IM zydowskiej w Polsce. 


Dziennikarz żydowski z Ameryki, Herman 
Bernstein był na posłuchaniu u kom. Piłsud- 
skiego. W sprawie żydowskiej powiedział kom. 
Piłsudski między innemi co następuje: 

Rosya usiłowała uczynić z Polski ghetto świa- 
towe. Polityka rosyjska względem żydów zmie- 
rzała do pozbycia się ich przez wtłoczenie całej 
masy żydowskiej do Polski. Stąd powstały li- 
czne nieporozumienia i wreszcie wypadki cza- 
sów ostatnich. 

Lecz odradzająca się Polska otrząśnie się z 
tego dziedzictwa. Tak np. uchylono już ograni- 
czenia prawne odnośnie do żydów, pozostałe w 
spuściźnie po Rosyi. Polska rozwiąże kwestyę 
żydowską na wzór demokracyi zachodnio-eu- 
ropejskiej i amerykańskiej. Poważnym czynni- 
kiem w tym kierunku będzie nowy System 
szkolny, który wiele przyczyni się do zgładzenia 
antagonizmów. 

Żywię nadzieję, że komisya amerykańska na- 
bierze tu przekonania, iż sensacye, rozpowszech- 
niane w prasie amerykańskiej i europejskiej, w 
Polsce są wysoce przesadzone. 

p Wa 


Poseł Stapiński składa mandat? 


Dzienniki warszawskie donoszą: 

W kuluarach Sejmu krążyły wczoraj pogło- 
ski, iż poseł Stapiński rozgoryczony zapozna- 
niem jego wpływów politycznych postanowił 
wycofać się całkowicie z życia politycznego. Tak 
przynajmniej oświadczyć miał zufanym. Do po- 
sła Witosa powiedział podobno, iż członkowie 
jego grupy tak zbolszewiczeli, że rady z nimi 
dać sobie nie może i woli nie brać dalszej odpo- 
wiedzialności za ich czyny. P. Stapiński składa 
podobno mandat. 


——0)-——— 
Wiedeński związek robotniczy 
uchwalił strajk na 21 lipca. 


(P.) Wiedeński Związek rohotniczy uchwalił 
na 21 lipca generalny strajk z tem, że koleje 
będą w pełnym, normalnym ruchu, tramwaje 
natomiast będą kursowały tylko po południu. 


o 


Brusiłow dowódcą bolszewików? 


Z Kamienia Podolskiego donoszą, że na czele 
wojsk bolszewickich, walczących przeciwko Pe- 
tlurze, stoi znamy gen. Brusiłow, który Oopraco- 
wuje techniczną stronę akcyi, a zresztą jest pod 
ścisłą kontrolą komisarza bolszewickiego, na- 
znaczonego z ramienia sowieckiego rządu. 

—— 


Śmierć brata Kiereńskego. 

(P.) Radiotelegram z Genewy donosi, że bol- 
szewicy, wkroczywszy do Taszkentu, skazali na 
śmierć sześć tysięcy osób a między nimi brata 
Kiereńskego. 

` A = 
Koniec rządów Beli Kuna? 

(P.) „Mittagspost' donosi z Budapesztu, że 
przedstawiciel koalicyi nawiązał z Belą Kunem 
rokowania „o ustąpienie obecnego rządu, którego 
miejsce zająłby gabinet koalicyjny. „Prawo Li- 
du‘ uzupełnia tẹ wiadomość notatką, że rząd 
anty-rewołucyjny, mający obecnie swą siedzibę 
w Szegedynie byłby spadkobiercą rządu Bel 
Kuna. Na czele tego rządu stanąłby Esterhazv. 
były poseł! austro-węgierski w Londynie. 

—— 
Powstanie w Montenegro. 

(P.) „Times* donosi, że powstanie Czarnogór- 
ców przeciw okupacyi serbskiej rozszerzyło się 
na całą Czarnogórę. Powstańcy zamordowali 
wielu przedstawicieli władz serbskich. W Pogo- 
ricy ogłoszono stan oblężenia. Czarnogórcy ża- 
dają wycofania serbskiej armii okupacyjnej. 

——— 

,. P. PAWEŁ GENTY, (francuski korespondent wo- 
jenny, członek paryskiej agencyi „Radio“, z którym 
niezwykle interesujący wywiad zamieściliśmy we 
wczorajszym numerze „Gońca“ bawi od paru dni w 
Krakowie, gdzie zapoznaje się z zabytkami starej 
naszej kultury i sztuki, jakoteż informuje się o kwes 
styach polityki bieżącej, której poświęca szereg ar- 
tykułów, posyłanych codziennie do rozmaitych pism 
francuskich. 

PROMOGYA. Wczoraj o godz. 1 w południe od- 
była się w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego pro- 
mocya p. por. Ignacego izdebskiego, rodem ze Złos 
czowa, adjutanta gen. Simona, na doktora praw. 
Wśród przybyłych zaproszonych gości obecnymi byli 
gen. Simon, gen. Piasecki, gen. Stiller i gen. Trucz- 
kowski, adjutanci szef sztabu D. O. G. oraz liczne 
grono oficerów-kolegów. 

Z UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. PP. Bo- 
lesław Pikusa, kapitan wojsk polskich, rodem z Jas 
sła i Herman Bronner, rodem z Obidzy (pow. Nowy 
Sącz), kandydat adwokacki, otrzymali na tut. Uni- 
wersytecie stopień doktora praw. 

Z OPERY. W niedzielę dnia 20 bm. popoł. „Halka“. 
Po raz pierwszy w tym sezonie wystąpi w roli Jont- 
ka p. J. Stępniowski, tenor op. w Lublanie. Jako Zo- 
fia debiutuje p. I. Łucówna, nuczenica p. M. Mokrzy- 
ckiej. Wieczorem „Cyganerya* z p. Mokrzycką i Pies 
troniem (Rudolf), inne partye w dawnej obsadzie. 
W poniedziałek 21 bm. i wtorek 22 bm. „Rycerskość 
wieśniacza i „Pajace' ze znakomitym  Gruszczyń- 
skim w roli Cania. W poniedziałck Neddę kreuje p- 
W. Ilendrichówna, we wtorek p. M. Mokrzycka; p: 
Palewicz zaś w poniedziałek Alfia, a p. Ludwig To- 
nia, we wtorek odwrotnie. We środę „Straszny 
Dwór w dawnej obsadzie. Najbliższą premierą bę- 
dzie „Werter VI] Masseneta”, 
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(l) ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA. Z dniem 
1 sierpnia wprowadzone zostanie w komisaryatach 
obwodowych jednorazowe urzędowanie. Godziny u 
rzędowe wyznaczono od 8 do 2-giej, w tem dla stron 
od godz, 11—1. 

DYREKCYA POCZTOWEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI 
W Warszawie donosi: Celem ułatwienia właścicie_ 
lom kont czekowych korzystania z obrotu czekowego 
w jaknajszerszym zakresie zawiadamia się, że ka- 
żay właściciel konta czekowego koronowego może 
przekazywać do Warszawy pewne kwoty w koro- 
nach, które będa wypłacane za zgłoszeniem się oso. 
bistem w głównej kasie P. K. D. ( a nie przez urzę- 
dy pocztowe). W tej części Polski, gdzie obowiązuje 
finna waluta niż ta, na którą uczestnicy P. K. O. po- 
sradają konia czekowe. mogą żądać wypłaty w tej 
innej walucie. Na odpowiednią dyspozycyę P. K. O. 
zakupi po kursie dziennym przekazaną kwotę i wy- 
śle ją adresatowi listem pieniężnym, Za czynności 
te policza P. K. O. 2/10% prowizyi (najmniej 50 fr). 
tudzież koszta. opłaty listu pieniężnego. 

BIURO WĘGLOWE MINISTERSTWA PRZEMY- 
"SŁU I HANDLU, Oddział Małopolski w Krakowie, 
zawiadamia przemysłowców Małopołski, że zgło- 
szenia o przydział węgla mają być nadsyłane do 
3.ciego każdego miesiąca, poprzedzającego przy- 
dział i muszą być zaopatrzone klauzulą Starostwa 
lub Magistratu stwierdzającą. że dana fabryka jesi 
rzeczywiście w ruchu, a żądana ilość węgla jest mi- 
mimalnem zapotrzebowaniem. Podania nadsyłane 
bez powyższej kiauzuli nie będą uwzgiędnione. © 

Z AKADEMII GÓRNICZEJ W KRAKOWIE. Dzie- 
kanat akademii górniczej w Krakowie poszukuje 
asystenta do geometryi wykreślnej z dniem 1 paż- 
dziernika b. r. Warunkiem przyjęcia jest egzamin 
nauczycielski z geometryi wykreślnej albo pierwszy 
państwowy egzamin politechniczny. Podania, zawie; 
rające curriculum vitae (bez dokumentów) i do- 
kładny adres, należy nadsyłać do dziekanatu, Kra- 
ków, ulica Gołębia 1. 11, najpóźniej do dnia 1 sier- 

nia br. 

PZ RADY SZKOLNEJ KRAJOWEJ. Ekspozytura 
rady szkolnej w Krakowie została zwinięta dnia 
10 bm., a agendy jej przeniesione zostały do Lwo= 


WA, t 

POSIEDZENIE SPRAWOZDAWCZE Komitetu 
uczczenia żołnierza polskiego i Komitetu grunwaldz- 
kiego „Straży Polskiej, odbędzie się w poniedziałek 
21 bm. o godz. 66-tej w sali Rady powiatowej ul. 
Pijarska 1. Na porządku dziennym: Sprawozdanie 
z obchodu sprawozdanie kasowe: Założenia białego 
Krzyża. Wszystkich członków uprasza Się o przy- 


bycie, i 

KONCERT STANISŁAWA DRABIKA, tenora, ar: 
tysty opery „poznańskiej zgromadzii mimo niebeż- 
piecznej konkurencyi, jaką jest opera — bardzo licz- 
ną publiczność do sali Saskiej. Młody śpiewak przed- 
mtawii niezwykle korzystnie swój bujny materyał 
łosowy, prowadzony starannie i celowo. Szereg z 
prawura odśpiewanj ch aryj i pieśni pozwolił stwier: 
dzić rozlewmość dźwiękową przepysznego materya- 
łu, swobodnie poruszającego się w średnicy o górze 
pełnej, dostatecznie otwartej i sympatycznie dziaia- 
jącej. Talent to młody i acz zdobył już sobie sżano- 
wisko, powinien czuwać nad maieryałem i chronić 
go od forsownei pracy. - 

W koncercie współdziałała p. Stanisława Nowakó- 
wha i sopranistka o głosie doskonale wyszkolonym, 
i dalej posuniętym w kulturze technicznej od swego 
partnera. Szczególnie pięknie wypadły pieśni. — 
Caiości produkcyi dopełnił chór szkoły prof. St. Bur- 
sy. którego uczniem jest p. Drabik, Akompaniament 
spoczął w doświadczonem ręku prof. Bursowej. | 

Z KOMITETU OCHRONY CZCI. W Nrze 186 „Goń- 
ca Krakowskiego“ z 18 bm. zamieszczono artykuł 
pod tyt. „Za przykładem Warszawy“: gdzie uczy- 
niono personalowi Komisaryatu targowego, pełnią- 
cemu służbę zewnętrzną w Rynku głównym zarzut, 
że publicznie wymusza od przekupek łapówki. — 
W sprawie tej niezależnie od dochodzeń urzędowych, 
których wyniki zuzytkuje Komifet ochrony czci u- 
rzedników miejskich. Komitet ten odniósł się do Pre- 
zydyum miasta o natychmiastowe usunięcie od słu- 
zby zewnętrznej funkcyonaryuszy prowizorycznych 
(dyetaryuszy i woźnych prowizorycznych). zastąpie- 
nie ich wypróbowanym personalem etapowym (sta- 
łymi urzędnikami i stałymi woźnymi), Nadto zwró- 
cił gię Komitet do Prezydyum miasta o bezwłoczne 
wydaniie wszystkim funkcyonaryuszom miejskich 
rzedowych legitymacyi z legalizowaną fotografią 
i dokładnem określeniem charakteru urzędowego 
oraz ogłoszenia faktu wydania tych. legitymacyi z 
tem, że każdy, kto się przedstawia za iunkeyona- 
ryusza miejskiego obowiązany jest na każde żąda. 
nie okazać legitymacyę urzędową, a osobniki wzbra- 
niające się temu żądaniu uczynić zadość należy ści- 
gać należy jako samozwańcze i podejrzane. 

UNORMOWANIE CEN W KAWIARNIACH. Ko- 
misyall przybocznej Rady aprow. dla unormowania 
can į} walki z lichwą ustanowiła następujące ceny 
kawy, mleka i masła: 1. w restauracyach kawiar- 
nianych i mieczarniach I klasy: kawa biała 1 K, 
kawo czarna 90 hi.. porcya mleka kwaśnego — 1 K 
shal szkłanka mleka słodkiegoa 80 hal. szklanka 
tuleka kwaśnego.80 h, masła 1 i pół dkg. 80 h, — 
2. w restauracyach, kawiarniach li mleczarniach 
TI klasy: kawa biała 80 h, kawa czarna 70 h, sala- 
terka kwaśnego mleka 1 K, szklanka kwaśnego mle- 
ka 70 h, szklanka słodkiego mleka 70 hal. masło 
(1 i pół dkg.) 80 h. Powyższe ceny obowiązują od 


21 bm. 
KOMITET OPIEKI SZPITALNEJ DLA DZIE- 
zawiadamia niniejszem PT. Rodziców i Opie- 
Kunów, że pierwsza partya dzieci wysłanych do 
kolonii leczniczej w Rabce wraca pod opieka 
SS. Miłosiardzia popołudniowym pociągiem we 
czwartek dn. 24 bri. 
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CEN- 


TNPBO ZWIĄZKU GAL PRZEMYSŁU FA- | nowemu rządowi koałicyjnemu. Samueli i Va- 


BRYCZNEGO, odbędzie się w sobotę dn. 26 bm. 
D g. 3 popoł. w sali posiedzeń Rady miejskiej 
w Krakowie. 

CO ROBI ZAKŁAD CZYSZCZENIA MIASTA? 


szeregu miesięcy leżą na ulicy kupy śmieci, nie 
uprzątane przez nikogo. Wiejący od Wisły wiatr 
roznosi tumany kurzu, nie pozwalając w upal- 
ne dni na otwieranie okien. — Możeby „Zarzad 
czyszczenia miasta“ zajął się uprzątnięciem tych 
„piramid“ swojskich, gdyż ponoć to należy da 
jego zakresu dziaania... 

(T) ZŁODZIEJEI ZBOŻA. Onegdaj przyjecha- 
ła do Krakowa biedna wyrobnica i matka pię- 
ciorga dzieci Marya Batiuk z Woli Postołow- 
skiej pow. Lisko po zakupino zboza. Kupiwszy 
kilka miarek pszenicy za 224 kor. i zostawiła 
zboże pod opieką 18-letniej Brosiatawy Jakub- 
czyk. Gdy powróciła, Jakubczyk pszenicy nie 
chciała jej zwrócić, mówiąc, że pszenicę „ktoś“ 
nieznany jej ukradł. Jakubczykową aresztowano. 

(T) UTONIĘCIE WE WISLE. Onegdaj podczas 
jazdy łodzią po Wiśle utonęła koło mostu w Bo- 
dzanowie panna Mądrzykowska, córka znanego 
pyrotechnika p. Mądrzykowskiego. Zwłok do- 
tychczas nie znaleziono. 

(T) PRZEKUPKA LICHWIARKA, Onegdaj na 
polecenie Urzędu zwalczania lichwy uwięziono 
Annę Dziedzic recte Twardowską  przekupkę, 
zamieszkałą przy ul. Diugiej za: lichwę żywno- 
ściową. Twardowska sprzedawała mleko po 3 
kor. zamiast 2 kor. 20 za litr. Borówki po 3 kor. 
60. hal. Zamiast po 2 kor, 60 hal. za litr. Czere- 
śnie 12 kor. za kilogram zam. 11 kor. Areszto- 
waną odstawiono pod telegraf. 

(T) CSKARŻONY PRZEZ ŻONĘ. Wczoraj na 
tut. policyę zgłosiła się pewna pani, żona funk- 
cyonaryusza pocztowego ‘Rusina, oskarżając 
swego męża o szpiegostwo na rzecz wojsk u- 


| kraińskich i komendanta ukr. Petlury. Zezna- 
ła, że mąż jej utrzymywał ostatnio tajną kores- 


pondencyę z Petlurą i jego sztabem — jak rów- 
nież miał rzekomo nabywać od konduktorów 
wiedeńczyków maszyny piekielne do tozsadza- 
nia mostów. Oskarżony przeczy wszystkiemu, 
tłumacząc zeznania żony histeryą : złem poży- 
ciem. Dochodzenie w toku. 

(D NAPAD NOŻOWGA, Wczorzj o godz. 11 
w nocy na idącego ulicą Wawrzynca Chrskla 
Stora, kupca z Brzeska, napadł znany nożowiec 
Glassman i zadał mu kilka pchnięć nożem. We- 
zwane Pogotowie opatrzyło rannego. 

(T) Wczoraj opatrzyło pogotowie Jana Wojdy- 
łę węglarza z Półwsia, który został raniony od- 
bie. ci murów kulą. 

(Tj NAPAD NA KONDUKTORA. Wczoraj ə- 
resztcwano Karola Weclewicza i jego wspólni- 
ka Robaka, którzy jadąc pociągiem ou Larnowa 
napad z nożami na konduktora, kióry zażądał 
cd nich biletów jazdy. 

(© ARESZTOWANIE ZŁODZIEI RZECZY A- 
MERYKAŃSKIGCH. Wczoraj aresztowała poli- 
cya na dworcu Stanisława Poniedziałka, Wia- 
dysława Włodka i Stanisława Dziedzica, którzy 
swego czasu skradli z dworca koi. bale z garde- 
robą i bielizną amerykańską. Bandyci podczas 
aresztowania strzelali z rewolwerów do ajentów 
i żołnierzy policyjnych. 

MONOPOL NA ELEKTRYCZNOŚĆ W NIEM- 
CZECH. Między nowymi planami finansowymi 
Niemiec znajduje się monopol państwewy na 
elektryczność. Motory wytwarzające elektrycz- 
ność ma państwo wykupić i konieczne przedsię- 
biorstwa elektryczne wywłaszczyć- 

(1) PARYŻ BEZ RESTAURACYI 1 WIELKICH 
KAWIARŃ. Dzienniki francuskie z dn. 12 bm. 
donoszą o strajku, jaki wybuchł wśród pary- 
skich pracowników w restauracyach, hotelach, 


kawiarniach i jadłodajniach. W nocy z dn. 10, 


na 11 bm. wyżej wspomniani pracownicy widząc, 
iż stawiane przez nich od miesiąca już żąda- 
nia 8-godzinnego dnia pracy nie zostały uwzglę- 
dnione przez pracodawców postanowili wstrzy- 
maé się od roboty. Dnia 11 bm. wczesnym ran- 
kiem strajkujący wylegli grupami na ulice Pa- 
ryża; nie przyszło do żadnych rozruchów. Bul- 
wary paryskie przedstawiały widok niezwykle 


niesamowity i smutny. Większa część wspania- ` 


łych restauracyi i kawiarń jest zamknieta. 
Strajk rozciągnął się na wszystkie lokale, po- 
sługujące się personalem służbowym. Stoją o- 
tworem jedynie winiarnie i małe jadłodajnie 
dzielnicowe, w których usługa ogranicza się do 
samego właściciela i jego rodziny. Strajk ów 
zaskoczył w przykry sposób wiele osób, które 


s a 


Upadek Beli Kuh 

Wiedeń. (S) (Tel. wł.) „Mittagspost' przynosi 
sensacyjne doniesienie o dokonanem już obale- 
niu Beli Kuhna. Potwierdzenie tej wiadomości 
brak dotąd. W informacyj „Mittagspost” czyta- 
my dalej, że w Budapeszcie przyszło wczoraj 
na posiedzeniu rządu rad do ostrego konfliktu. 
Komisarze ludowi Samueli i Vago dowiedzieli 
się, że Bela Kuhn pertraktuje z włoską misyę 
w Wiedniu w sprawie oddania agend rządtcwych 


go dali rozkaz obsadzenia wszystkich koszar i 
publicznych budynków w Budapeszcie. Od wczo 
rajszego dnia władcą Budapeszta jest Samueii, 


Mieszkańcy ulicy Podzamcze skarżą się, iż od * w którego ręku Spoczywa niergraniczona Wła- 


z zasady nie stołują się w domu, lecz korzysta- 
ją z lokali publicznych. W godzinach obiado- 
wych widzi się masy urzędników i urzędniczek 
spieszace do rozmaitych piekarni i wędliniarni 
po konieczne zapasy; niektórzy zaopatrzywszy 
się w odpowiednig żywność spożywają ją na 
ławkach skwerów i ogrodów publicznych. Ruch 
na wielkich bulwarath, tak bardzo ożywiony 
od chwili podpisania pokoju osłabł niespodzia- 
nie w wysokiej mierze. Smutny i cichy jest Pa- 
ryż bez swych haiaśliwych tarasów kawiarnia- 
nych. i 


O NADESŁANE. 
Filia Galicyjskiego Akeyinego Banku Hipolecznego 


w Krakowie 2516 
przypomina, że termin subskrypcyi nowych akcyi 
Banku hipotecznego upływa z dniem 25 b. m. 
N—LL LLL R ZZO OZ 


PORZYCZKI CZARNE + 


hurtownie do nabycia. Wiadomość Królowej Jadwigi 144. 


-_ HARMONISTĘ 


przyjmie natychmiast Kino OPIEKA. Zgłoszenia w go- 
dzinach przedpołudniowych. 2508 


„PEDANTERYA'' : 


Pralnia bielizny białej, zawiadamia,' że obecnie 
z powodu powiększenia zakładu dostarczać bę- 
dzie wyprane kołnierze, mankiety eic. zakładom 
„Tęcza* w, Krakowie do najwyżej 2 tygodni. _ 


ZAWIADAMIA SIĘ 


P. T. Klientelę, iż bielizna oddana do 15 czerwca 1919 
garderoba oddana do 1 lipca 1919 jest gotowa do ode- 
ooooezeooooocooooo brania we filiach. oooooooooc00000000 


Z powodu licznych wypadków włamań w naszem 
mieście, upraszamy o jaknajrychlejsze wykupno. 


„WISLA“ 7 


HMHEPAROWA PRALNIA BIELIZNY il g 
PRALNIA CHEMICZNA I ART. FARBIARNIA 


Filie: Grodzka 42, Karmelicka 9, Długa 11a, 
Zwierzyniecka 15, Dietla 41, Nadwiślańska 8. 


ATA CZYSTA “get 
DROBNER — KRAKÓW. 


sy OTA DENTYSTYCZNEGO 


platyny oraz lutu łatwotopnego 
dostarcza we wszystkich karatach 25038 


Set. o, ków, Gda U. I Y 


Nimiejszem zawiadamiam 2517 
iż otworzyłem Zakład dla nowocze- 
snej fotografii portretowej w Krako- 
wie przy przy ui. Wiślnej 9, I. piętro. 
Zakład otwarty od godz. 9—1 i od 2—6. 

JAN MALISZ. 
OSTRZENIE naprawa oraz 
tok PE = ==niklowanie.- 


NARZĘDZI LEKARSKICH 


brzytew, noży, nożyczek, scyzoryków i t. p. wykonywa 
dobrze i tanio 2506 


STANISŁAW BARAN i S-K 


Fabzyka insteumentów chirurg. i weterynar. 
KRAKÓW, ULICA SŁAWKOWSKA 6. 


Wlasny warsztat. Posiada niklarnię. 
Zatrudnia specyalistów. i 


E e a r | 
ueli dyktatorem. 


Sam 


| dza dyktatorska. 


Aresztowanie i śmierć prezydenta 
republiki siowackiej. 


Praga. (PAT): „Venkow* donosi z Komorna: 
Pewien kupiec, który przybył z Budapesztu o- 
powiada, że w ostatnich dniach, na rozkaz bol- 
szewicziego rządu rad, prezydent siowackiej re- 
publiki, Antoni Janouszek, został wraz z kilku 
swoimi ministrami uwięziony. Pomiędzy Ja- 
nouszkiem a madziarskimi bolszewikami pano- 
wało od dłuższego czasu naprężenie, wskutek 
czego rząd madziarski utracił dość znaczne su- 


Str. 6. 


my pieniężne. Janouszek, który ma swojsj sa- 
mozwańczej prezydenturze zarokii znaczne pie- 
niądze, usiłował uciec. Rząd bolszewicki w Bu- 
dapeszcie dowiedział się o tem i zarządził jego 
aresztowanie wraz z pomocnikami. Wedlug po- 


Niemcy rokują z bolszewikami 


Sztokholm. (S) (Tel. wł., Z kieisimgsioisu do- 
noszą. że według „Ruskoj Żiżni”, toczą się Obe- 
enie ustawicznie w Szwajcaryi rokowania mię- 
dzy bolszewikami rosyjskimi a reprezentantami 
Niemiec. Rokowaniami kieruje pewien niemie- 
cki dyplomata, pozostajacy w stałym kontakcie 
z Ścheidemannem i Brockdoriiem Rantzauan. 
Równocześnie Niemcy prowadzą rokowania Z 
Węgrami i Turcyą, celem jaxnajszykszego u- 
tworzenia jednolitego frontu bolszewickiego. 


Zamordowanie sierżanta francus- 
kiego kosztuje Niemcy 100.000 fr. 


Berlin (PAT). Wczoraj odesłał rząd niemie- 
cki odpowiedź na notę Francyi w sprawie za- 
mordowania sierżanta francuskiego. W nocie 
tej rząd niemiecki zgadza się na zapłacenie 109 
tysięcy franków oilszkodowania rodzinie zabi. 
tego, odrzuca jednakże żądanie złożenia kontry" 
bucyi w kwocie jednego miliona marek w zło- 
cie 


Tirpitz stwierdza, że Niemcy 
sprowokowały wojnę. 


Praga, (PAT). Czeskie biuro prasowe donos: z 
Londynu: Były minister marynarki Tirpiiz 
*« przygotowuje wydanie: książki, w której zwala 
całą winę za wybuch wojny światowej na Beti- 
mana Hollwega. Tirpitz udowadnia, że w Berli- 
nie już dmia 11 lipca bylo wiadomem, iż ksali- 
cya doradza Serbii poczynienie wobec Ausfryi 
pewnych ustępstw. Bettman Hollweg mógł wte- 
dy węzeł, jaki znajdował się w jego rękach, roz- 
wiązać pokojowo. Z okoliczności jednakże, że 
koalicya nie życzyła sobie wałki, wyciągnął 
Bettman Hollweg wniosek, że Niemcy mogą na- 


Im Łotwa, Estonia, Białornś 


Praga (PAT). Pisma londyńskie dowiadują 
się, że reprezentanci ukrainskiej, ietyskiej, e- 
stońnskiej, białoruskiej ; kaukaskiej 


ih 


Mr 


GONIEC RRAEOWSKI 


głosek, kursujących po Budapeszcie. Jancuszek 
usłłował w więzizażu śledczem popztnić sams- 
bójstwe. Według innej wersyi został on przez 
piinującą go straż zasfrzelony w chwili, kiedy 
usiłował uciec z aresztu. 


Rosyi, Węgier i Turcyl. 
paść na Serbię bez oglądamia się na koalicyę. 
Wobec tego, że waiosek Beitmana Bmiwega, 


ultimatum Austyyi, bylo tak zredagowane, że 
Serbia nie mcyła go przyjąć. 


Majątek Wiltelma zaręiwituje Begia? 


Wiedeń. (PAT. „Neues W. Tagebl.”“ powtarza 
doniesienie „Daily Mail“, wedlug którego hel- 
giisey ministrowie zażądaii od eks-cesarza Wil- 
helma, jako sumy odszkodowawczej, 980 mikia- 
nów marek. Równocześnie posiawiono wniosek, 
aby majątek cesarza, w wartości odpowiadają- 
tej tej kwocie. zarek wirswaé. 


Koala odrzuca propozycję Kintenhurga. 


Praga. (PAT) Ceskie 1I. pr. donosi z Versalu: 
Najwyższa Rada koalicyjna wysłuchaża wczaraj 
Sprawozdania w Sprawie propozycji Bethmanna 
Molwego i Kinderbkurga co do przyjęcia cdpowio- 
dzialności za czyny b. cesarza Wilhelma. „Baile 
Mail“ co do przyjęcia ednowiedzialności za cty- 
ny b. cesarza Wilhelma. „Daiły Maŭ“ dowiaduje 
się że najwyższa rada koalicyjna odszuciła tę 
prepnzycyę. 


kowieńszczyzna wolna od Niemców, 


Warszawa (PAT). Kresowe biuro prasowe do- 
nosi z Kowna: Niemcy dzia 15 lipca wychodzą 
z Kowieńszczyzny. Wschodzący w Kownie nie: 
miecki dziennik „Neve Zeitung“ umieścił arty- 
kui pożegnalny i zwinął redakcyę. Wojska nis- 
mieckie wycofują się planowo na Szawły i Kiej- 
dany. Na wschód od linii tej są tylka drobnicj- 
sez oddziały niemieckie. 4 psłnecy posuwają się 
już oddziały angielskie z Lihawy i zajęły pado- 


NEM ERC 


-ai 


zwrócili sią do konferencyi pakajswej z pra$hą, 
aby wiadze rządowe w Omsku nie okejmowały 


republiki | terytoryów tych republik, 


Gabinet Clemenceau otrzym 


JE 


wotum nieufności. 


Socyallści francuscy ociwoedu.ą strajk na 21 Iis<2. 


Wiedeń (B. K.). Z Paryża donoszą: Eząa Gie- 
menceau Girzymał wczoraj w Izkie wotam nis- 
ufności z powodu swej nalituvzi gospodarczej. 
Po dłuższej i dość podnieconej debacie przyjęto 
227 głosami przeciw 2138 głosom nastepujacy 
porządek dzienny deputowanego Augnera: Izba 
stwierdza, że ceny Od Stycznia 1919 rokm w Bel- 
gli obniżyły sie o połowę, że w Anglii od czasu 
zawarcia pokoju ceny obuiżyły się o jedną 
czwartą, we Francyi zaś w tym.samym czasie, 
ceny nieustannie wzrastały, Izba ocenia polity- 
kę gospodarczą rządu według jej wyników j 
przechodzi do porządku dziennego. 

Posłowie z lewicy dawali wyraźnie do pozna. 
mia, że akcya skierowana jest przeciw całemu 
rządowi. Ogólna polityka wywołała orólną dro- 
żyznę. Prawdą jest, że drożyznę wywołano sztu- 
cznie. 


Pos. Paisani powiedział: Clesmenceau rzekł. 


ze wygraż wojnę, ale raieży wątnić, czy wygza 
pokój. 

„Późnym wieczorem dowiaduje się „Matin“, że 
głosowanie w izbie pociągnęła za sobą tylko dy- 
misyę ministra Boreta i jego podsekretarza sin- 
nn, W kołach rządowych panuje zapatryw anie, 
że wystarczy ustąpicnie Wereta, vałezo zaś rzą. 
du wynik głosowanie. nie dotyka. „Echo de Pa- 
ris“ sądzi nawel, że także i Roret pozostanie na 
swem stanowisku. 

Jak wieikie zusczenie przywiązuje da kięski 
rządu w dyskusy* gospodarczej posiowie sotral- 
no-deimokratyczni, winika z powziętej jeszcze 
wczoraj wieczorciu uchwał przez Confederation 
generale du travail ahy odwołać strajk zapa 
wiedziany na dzień 21 Duca, gdyż przez gloso- 
wanie w izbie, która wreszcie uslachata nastruju 
ludnosci potępiającej politykę gospodarczą vsa- 
du, powstało nowe nelożenie. 


Sejm przystępuje w poniedz 


Warszawa (PAT). Na posiedzeniu Sejmu vi- 
radowano nad sprawą dóbr donacyjnych. Spra- 

wozdawca większości komisyj, Staniszkis, 
stwierdza, że większość Komisyi jest zdania, iż 
nie należy wszystkich donatarynszów trakte- 
wać jednolicie, znaczna ich część była wrogo 
dla narodu usposobioną j prowadziła rabunko- 
wą. gospodarkę, byli jednakże i tacy, którzy go- 
spodarowali racyonalnie, część ich zaasymiłi- 
zowała Sie, a potomkowie nieytówych z nich wal 
czą dzisiaj w szeregach armii polskiej, 
- W głosowaniu przyjęto całą ustawę. Scim 
przyjął następnie w drugiem czytaniu ustawę 
o budowie kolej: Rzeszów, Kolbuszowa. Tarno- 


k (i M wa a LJ 
iałek do ratyfikacyi pokoju 

? A E a 
krize Schów i projek; przebudowania warsza. 
wskiege węzła xalolsiwepa. 

Następnie uchwalono ustawę © przymusgowem 
szczepieniu zzzeciw ospie. Na tem posiedzenie 
ZUDIENJQIO. Marszałek oznajmił że piezwsze no- 
siedzenie üla rałylizaczi nekoja edtgdzie się w 
ponżzdeiziek. 


ma |) mo 


nannynia M 9 Ur 

Mesztowanie Oenejcia Wariga Y 
Warszawa (PAT). Z polecenia ministerstwa 
spraw wewnętrznycir organa paiievi maństwa- 
wej aresztowały w Warszawie gemerała Pawia 
Kurłowa. głoSzege ze swojej dzialalności szcze- 


t 


6 


Numer 184 


gólnie w latach 1839—1911, byłego dowódcę ef- 
dzielnego korpusu żandarmów, prawą rękę o- 
statniege ministra spraw wewnętrznych Proko- 
powa. Gen. Kurłow zamieszkał w Watszawie 
pod przybranem nazwiskiem Komorowa, po- 
dając się za bylego rosyjskiego urzędnika w 
ITWarszawic, 


Dania tworzy stałe przedstawiciel- 
stwo rolnicze w Polsce. 


Nauen (PAT). Duńskie ministerstwo spraw 
zagranicznych wySłało rzeszeznawców handło. 
wych do Polski, celem zerzanizowania wymia- 
my tewarów między Hołandyę u państwem Pol- 
skian, w szczególności dla zbytu duńskiego by- 
dla rasowego, uasłen ji ziarna, za pośrednici- 
wem stałego rolniczego przedstaw igielstwa duù- 
ekicgo w P'alsce. 


Kondres przyznał Polsce cala Galicye wschodnią. 


Wiedeń, (PAT) Wied. B. kor. donosi z Saint 
Germain: „Matin“ donasi: Generalny sekre- 
tarz konfereacyi pokojowej wystosował do dele- 
gacyi ukraińskiej list, w którym powiedziano, 
że Kkonferencyą pastanowiłą przyznać Polakom 
całą Galicyę wschodnią. Dzianniy sądzi, że de- 
cyzya ta będzie miała za skutek wspólną bezpo- 
średnią granicę między Poiską a Rumunią, co 
utworzy wał przeciw bolszewizmowi od morza 
Baltyckiego aż po morze Czarne. kióry to wał 
przyczyni się do utrzymania pokoju w Euro- 
pie. 


Wieika cfenzywa holszewików na 
Mołedeczne i Wiiejkę. 


Warszawa (PAT) Komunikat sztabu general- 
nego z dnia 19 lipca: 

Front litewsiko-hiałovuski: Alakj nieprzyja” 
zielsziecieiskie, zaające na celu zajęcie Mołede- 
czna i Wiiejki, trwają dalej bez przerwy. Dwu- 
krotny atak kolszewicki, podjęty przeważająoe- 
mi silami, wspierany przez liczną artyleryę oraz 
przez dwa peciąni i sameloty, został po długiej 
zaciętej walce oSnarly. Tam, gdzie nieprzyjae 
ciel, wskutek swej przewagi, zdołał chwilowo 
wtargnąć, zostai brawurowym kontratakiem 
naszej piechoty natychiaiast wyrzucony. Nie- 
przyjaciei, nie zważając na swe znaczne Strały, 
ponowił dzis swe alaki, w szczególności w oko- 
licysna południę od Rańeszowie. Walki są w to. 
ku. Inne grupa nieżrzyjacielsia 
ważającemi siłami agóluy aiak na Wilejkę od 
strony półnecno-wschodniej. W okolicy Krywi- 
Cza rozwinęły się walki, 

Front połeski: Atakf bolszewickie na potu- 
dniowy-wschód od Łachwy, wspierane artyle- 
rya i Oyaucerzonymi statkami zostały odparte. 
Na reszcie frontu obustronna działalność wy- 
wiadowcza. Pozatem bez zmiany. 

Front galicyjsko-wołyński: Dzień dzisiejszy 
minął bez starć bojowych. Foza frontem oddzia- 
iy nasze oczyszczają teren z rozbitków ukralń- 
skich i bołszewiokich. 

Zast. szcla sztabu gen. Haller pułk. 


LWydięgii patici uolszewików na Pków. 


Praga. (PAT; Korespoudent „Timesa“ donosi 
z Kopenhagi, że pochon kolszewikow w potud- 
minwei części gub, pełershurskiej został wstrzy- 
mamy, netamiast zagrażają bolszewicy młastu 
Pszowi i usiiują wszelkimi | Śradzami zdobyć 
ten ważny węzeł kolejewy. Okecnie armia bol- 
szawieka znajduje się w odleglosci zaledwie 15 
kim. od Pskowa, 


Związek Rumunii, Polski, Japosłowian- 
szczyzny, Gzecha-Słowacyi i Węgier 


Nannen (FAT). Czeski posel Suchcii przemawia 
żywo w „Czeskiem Słowie* za projektom Take 
łovescu, polegżającynu pa Awiązku wschodnim, 
złeżonym z Rumunii, Polski, południowej Sio- 
wieńszczyzny i Gzecho-Siow 'yl, ewentualnie 
w połączeniu z Węgrami, gdyż nie można się li- 
czyć z dłuższem rozłączeniem niemieckiej Aa- 
stryj i Niemiec. 


Kongres socyalisiyczay w Lucernie, 


Nanen isa gs Wo Lucernie przygotowuj? się 
międzynarodowy kongres socyalistycziy. Przy- 
hędzie tam z kotecn Hpea p. Ruyromas. Kon- 
Ape ma się roznocezać dnia. 10 sierpnia. 


jji i j ; 
KPI iomas nie ZWaryoWał, 
Wiegen. (B. bo Korespondent „Allgem. Ham 
delsbjatin“ donosi z Amerongen, że wprawdzie 
kyly cesarz nieimmienki cierpi ma nerwy, jednakże 
© neważnem: zasiabnięciu nerwowem nie może 
być mowy. 


podigla prze” - 


Numer 184 GONIEC ERAKOWSKI S*r. ? 
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towa sensacyina powieść a c 
Krakowskiego“. 


Do numoru poniedziałkowego dołączymy początek (16 stron) naj- 
nowszej, Riesżychanie nit tobi powieści PIOTRA 


BENOIT p. t 
TAJEM 


Wstrząsający dramat, który stanowi motyw tego utworu, obfituje w tajemnicze zawikłania, trzymające uwagę czytelnika 
w najwyższem napięciu. „TAJEMNICE SAHARY“, związane treścią z dziejami legendowej „Atlantydy”, rzucają nowe światło na 
losy tej zagadkowej wyspy, która zapaść się miała przed wiekami w głębie Oceanu. 

Powiązanie tych odległych wypadków z naszam życiem współczesnem dodaje szczególnego uroku tej egzotycznej powieści, 
w której miłość i namiętność odgrywają zalę górującego czynnika wśród nawału najciekawszych konfliktów. 

Wysoki poziom literacki, na jakim utrzymany jest cały tok opowiadania, doskonała znajomość serca ludzkiego, postawione” 
go wobec tragicznej kolizyi miłości i obowiązku, stawiają „Tajemnice Sahary“ w rzędzie najlepszych publikacyi współczesnych, 
capnt Z PPR tej Bk Z sk S nowości sezonu. 


PORTRET PIŁSUDSKIEGO | 2eorseeeeeseesoeseeroeeeereseeeesees | DOM SPEDYCYJNY 


NA KONIU 2446 PRACOWNIA ŚLUSARSKA 
Barwna autolitografia art. mal. Jastrząbskiego. JULIANA CHOMIKA  ł Józefa Czermińskiego 
Nakład Warsztatów Krakowskich, Smoleńska 9. W KRAKOWIE, DZ, XII, UŁ. KOŚCIUSZKI 2. | 
Cena z przesyłką Koron 5'—. — Marek 3'—. w Podgórzu grzy ul. Nadwiślańskiej l. 24. 
PIŁSUDSKI konno — wódz, bohater! PIŁSUDSKI — to Kościuszko drugi Wykonuje: Roboty w zakres siuearstwa budowlanego, Tel. 3111. 
To polskich ostróg brzęk, Przez obu ożył LUD jak kucie okien, drzwi. poręczy do schodów, echody 3 à kc: 5 
To polskiej szabli szczęk, Przez obu rozpęki wrzód, żelazne, balkony, genki, ogrodzenie itp. w miejsou Wykonuje szybko iuczciwie wszelkie w zakres 
l Be TE Czyni Kecen i ze deż caer: i na prowincyi. — Przyjmuje wagi stołowe, dzieaiętne, spedytorski wohodzące przewózki, 2273 


ciężarki mosięz. i železne do reguiowania I cechowania. $ 
To cymbo! żaru polskiej duszy: Niech portret zdobi każdą chatę 


| 
WY Tyg 
Na bój! Na wroga, hen! Gdzie poiskie serca są! 63+9239040309099999997099999099099999P > 
ke te pda" BEEN... we Nigch ora martwe tlo, Z O 1880 
upujciaż portrat tan, “iech żołni iesza . 
i Tey! © Nad koszar mate sracownia ubiochw. amS plaster wyniszczający odciski poleca 
i 
| 
| 
| 


umf katuszy! Nad koszar matę! 
pod firma JAN JAWORSKI | zpteka W. BOROWSKIEGOW Warszawie 


Kraków, ul. Baszłowa 17, 1 piętro (w dziedzińcu). | 


Wysyłka portretu odbywa się tylko po otrzymaniu gale- 


AA Paa Aleją Jerozolimskie 73, róg Leopoldyny. Żądać wszędzie. 


Ubierajcie się, Panie, Ubierać się tu mogą 


Bo ilekroć ma pełne żniwo, 
Wnet je uszezupla jej przędziwo. 


Oddziały: 
Warszawa, Lwów, Sosnowiec. 


Kapital akcyjny K K 10,000.000. 


Tylko na Basztowej: Przyjezdne osoby. ] R prezcsłant na dalia 
| Liczą... umiarkowanie, Ioane TAS A W-y Mikucki, apteka pod koroną, Kraków, Rynek 22. 
| Krój mają wzorowy. W ciągu jednej doby. i EG W = 
| Kostyum, dziś nie Wsg Ach, jakaż to wygoda f eiia 
Krótki, po parysk Dla partykularza: — 
Kraków, ulica Starowiślna Ł. 19 t Robi mistrz Jan Jaworski, Z prostoty sztuka w moment 
poieca 669 Dwie joty w nazwisku. Elegancyę stwarza! 
3 W płaszczu czy w pelerynie Jaworski gdy ustroi, 
d H h dowlang Ten zakład choć młody, Panny, przy niedzieli, 
U Pań w Krakowie słynie Dzięki tei szacie swojej, Nojlehoża bibułka EN 
Z angielskiej metody. Ciągną sznur czcicieli. w książeczkach i tutkach, 
Cement portlandzki. Górka, Szczakowa i Pod- Ma szyk! Stąd, nicustanna Inne im urągają, Wyrób- Krajo 
Ji górze. Gips murarski, sziukaterski i alabastrowy, Uciecha jest wielka: A wiecie dlaczego? i x: y aj WY 
wapno skaliste proszkowe, MaWwozewa i hydrau- Ji Gdy idzie nasza panna, Bo do dziś dnia nie znają ! je ynej galicyjskiej fabryki bibułek 
| liczne (Rumancement), dachówkę w różnych gatun- fi Mówią, że angielxa! Firmy Jaworskiego. 2445 | do papierosów. 
kach wyrobn firmy „Aktiengesellschaft der Wie- | DZK TTW WEZ W ES FE | Gle k? 
|| ner Ziegelwerke Wien“, łnpek asbestowy, papę da- ||  +040000000600022000000000000062004%< 0 ôwny skfad ARON” 
chową, karbolineum, smoła poguzowa, smary do i $ ż ` 
wozów i „ľowoty“, posadzkę betonową i rury be- $ Pols! zie > Żywiec. 
tonowe, posadzkę steingutową i rury steingutowe. HH H MHA * = 
WYKONUJE KONSTRUKCYE DACHÓW || | EEN 7 
(PATENT „STEFANIA“) | 3 OWAN W ah IY f ; „Czystość 
zę H is j Pierwsza polsks pralnia i farbiarnia chemi 
JAKOTĘZ PODŁOGI ASBESTOWE ||. 4 « R. o w aSU aps 
Zamówienia uskutecznia szybko i starannie | Zarząd główny: Brud — to najgorszy paskarz świata, 
| po cenach bardzo przystępnych. gw Krakowie, ul. Sławkowska L. 1, Ale mu czystość tigle płata, 
+ 


Brud, czasu wojny, dręczył Kraków, 
Lecz Pralnia czystość złotem znaków 
Biłysnęła w koło ludzkiej nędzy — 
| musiał zmiatać conajprędzej! 


Pi AEL Tal 

IaRINO 2059 | 

lub krótki fortepian knpi Kino „Opieka*. Zgłoszenia | 
ustne Inb pisemne do Zarządu, Kraków, Zielona 17. | 


Dziś, dzięki Bogu, w karby wzięty, 
Ma mir śród macior wraz z prosięty. 
Natomiast, z hasłem oszczędności, 
Lgną mądrzy ludzie do „Czystości. 


Adres dla depasz do Zarządu gł, : oddziałów: 


Kursa maturyczne prof. Gh. 


| 
i 
| 
200040000400004000000000000000000000 | 
i 
| 
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Dział drzewny. 


ala: kélctek 9, Sławaowska 23, Di 
on PEŁNY] Centrala: Kólctek 9, Sławkowska 23, iuga 27, 


I! NOWOSC: DLA PANI! à O ad a, 
čobaşiyens 3, FuBgórze, dawek net ü, 


pończochy, rękawiczki damskie, wstążki jedwa- 


od lat 4 istniejące pyska SE ds matury 1) w gimn. AOS 2 A ypg eia 2209 
., 2) w gimn. realnenl w szkole reałnej, oraz do Rachunek bieżący: aty wl 2 oinierza. , » 
u wstępnego do klasy 8-ej. Iniormacyi udziela | © - d d TF Wszystkim, ktokolwiek godność czuje, 
Mi gł przyjmuje kierownik prof. Ch. ul. Jabłonow- | Bank Krajowy, Kraków, Lwów; Bank Przemy- Odbarwia, czyści i farbuje. 
ch 20, I p. w godz. 7—8 WAR. w razach wyjątko- ) słowy, Kraków, Lwów; Hank handlowy w War- W swych urządzeniach doskonała, 
wych w poł. 1— 2275 ZM K. 0. Warszwa NF. 140534. Najpierwszą pralnią dziś się stała, 
2000000000000009090900900000000000000 , a A żeś ją pozaał, drogi judu, 
AŻ z s iag pil + i; “ady? 
Dział weglowy. Ceń pralnię „„Gżysłogć" i drwij z brudu! 
‘< ünoogooooooooo DDD r" ag y | Pralnia „Gzystość” posiada 4 filie w Krakowie, a mianowicie: 
i 


Dział żelazny, 


WE PIB O PŁYTY YET WOOYERÓGRYP0392093094:06093090040907 7 


bne, jedwabie na r 4 d Generalna xa PASA hut $łaskich sza RISEN nir ; 
Perfumerya — Dystynkcye oficerskie E i gelieyjetiat, maa 4 5 ani aana, MNI ewei I l 0. 
polecają a30 © Dzia: roiniczy. KeiSZYDCIE) Wykonuje: 


LTE PATBALIA, RIGKÓW, 
(Fasaż 


DOOOOOD 


Dzia: maszyn rainiczych 
Dział spożywczy. 
40431092090600990002906096990700060 
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E Ostaszewski i È Mayer, dreków, Apak p5, Z =i 
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St. 8 


Najwiekszy skład aparatów i przyborów koście!nych 


KONSTANTY WITKOWSKI KORDAS 


Kraków, ul. Wiślna 6 (obok Rynku) 
poleca po cenach możliwie najniższych i w wielkim wyborze: 


Kupuję garderobę męską 
używaną, płacę najwyższe 
ceny. Zawiadomienie kore- 
spondentka lub ustne L. 
Schmans, Kraków, ul. Sze- 

roka 22. 2434 


Kupiec 2436 
fachowiec z dziaiów Szkła, 
porceiany, iamp, farb i ma- 
teryałów, poszukuje odpo- 
wiednich zastępstw, tak fa- 
bryk krajowych jak i zagra- 
nicznych. Zgłoszenie przez 
grzeczność w Firmie W. Tu- 
rek, Kraków, Karmelicka 8. 


Zamienię 2437 
dwa pokoje z kuchnią, ga- 
zem, elektrycznem oświetle- 
niem, łazienką na mieszka- 
nie większe składające się 
z trzech lub czterech pokoi, 
posiadające te same zalety. 
Zgłoszenia pod „Czystość“ do 

Administracyi Gońca. 


Panny do kasy | skspadycyl 
poszukuje firma M. Kukli. 
Restauracya i handel korzen- 
no-śniadankowy, Kraków Kar- 
melicka l. 17. 2468 


Sprzedem półbuciki 
czarne Nr. 39 prawie nowe 
za 200 K. Wiadomość w Ad- 
ministracyi „Gońca*. 2472 


Nagrodę tlostanie 
ten, kto raczy podać jakąkol- 
wiek wiadomość o Janie Wo- 
źniaku, który był w niewoli 
w Syberyi. Łaskawe zgłosze- 
nia: Kraków-Podgórze, Sali- 
narna 9, gdzie otrzyma sowi- 
te wynagrodzenie. 2475 


Koza rasowa 
dobra dojna, tanio do sprze- 
dania. Oglądać można przy 
rogatce Mogilskiej (Kuźnia) 
do 4—8. 2489 


Zdolnych czeladzi stolarskich 
budowlanych przyjmie fabry- 
ka stolarska Józefa Majchra, 
w Tarnowie, Lipowa. 2493 


Agenci i panis 2462 
nezciwi i soliani, którzy już 
podróżowali dla firm portre- 
towych lub mających podró- 
żować, będą zaraz przyjęci do 
nowej polskiej firmy na bar: 
dzo dobrych warunkach. Pi- 
semne zgłoszenia nadsyłać do 
Biura dzienników i ogłoszeń 
„Czytaj“, Sosnowiec, War- 
szaąwska 4, dla „Fototuszki 14“. 


Do sprzedania 
motocykl z boeznem wózkiem 
w bardzo dobrym stanie, dwu- 
cylindrowy 9 koni siłą. Pod- 
górze, ul. Benedykta 3 par- 
ter. 2501 


Qkazyjnis do sprzedania 
meble z przedwojennego ma- 
teryału (garnitur angielski i 
stylowy) kanapy rozkładane, 
sofa i otomany. Podgórze ul. 
Benedykta 3, parter. 2502 


„NIEPAL" 


Pastylki wykorzeniające nałóg 
palenia tytoniu. 

Nie pal bój się Boga — 

Bo tytoń — rzecz droga, 

Tytoń rzecz szkodliwa, 

Tytoń jad ukrywa; 

Z tytoniowej psoty. 

Bywają suchoty, 

Ach, nie pal, chłopczyno ! 

Precz, precz z nikotyną !! 

Natomiast miej w głowie 

To, co się dziś zowie 

„NIEPAL* — środek zbawczy, 

W nazwie ostrzegawczy. 

Tym środkiem pastylki 

Byś ssał w owe chwilki, 

Gdy przyjdzie chęć dzika 

Na papierosika. 

Masz środek łatwiutki, 

Więc dobrze zważ skutki, 

Co lepsze jest? — palić, 

Czy zdrowie ocalić ? 

Czy tytoń przepłacać 

[I życia bieg skracać? 

Czy nałóg, choć z żalem 

Wyleczyć z „NIEPALEM*, 

„NIEPAL: B. Chiaskiago z War- 

szawy (Marszałkowska 60) z 

marką „Słoń“. Cena pudełka 

MK 6. Sprzedaż hurtowna na 

Małopolskę: „PHARMA” Kra- 
ków, Długa 5. 2425 


„KRAKOWIAK“ 
Kraków-Podgórze, Kalwaryjska L. 28. 


Fabryka wyrohów chemicznych. 


Żona moja uparta 

Natura już taka! 

Mówi mi dziś: Wychodzisz ? 
Kupże Krakowiakał 

„Jaki cię tam ukągsił 

Dyabeł ogoniasty ?* 

Wołam gniewny, a ona: 

— „Krakowiaka Pastyl* 

„Ach pasty!* Tak do butów, 
Zbrakło mi mój drogi. 

I przynieś tejże marki 

Masy do podłogi. 2444 
„Co, co? Taki wydatek!! 

— No nie bądźże głupią!“ 
— Kiedy widzisz rzecz dobra, 
Ludzie wnet rozkupią! 
„Krakowiak* robi wszystko 
Z czystej terpentyny..! 
„Fak? To chyba przyniosę!* 
— Przynieś mój jedyny !* 


LSK 


m 
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kowie, pl. Maryacki 9. 
Dr Wł. Bartmański, adwokat. 


Poiska*. 


Inż. St. Małyszczycki. 
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Polski sklep spożywczy | 


ul. Długa |. 3, w Krakowie. 
Polski skiep spożywczy 
_ W firmie bezimienny, 
Nie nazwiskiem kupca, 
Lecz towarem cenny, 
Da Ci, czego żądasz, 
Zgłodzony Edwardzie, 
Od białego chieba. 
Do śledzi w musztardzie 
Znajdziesz tam i masło, 
I ser i wędlinę, 
O czem zawiadamiam 2352 
Panią Karolinę. 
A choć mamy dzisiaj 
Zaprawdę psie czasy, 
Są tam czekolady 
I inne, frykasy. 
Dość, że jak widzicie 
Z tej wzmianki dorywczej. 
Ma wszystkiego dosyć 
Polski sklep spożywczy, 
To też go popiera 
I Kleparz i Krzywa, 
A i ze Sławkowskiej 
Gości wciąż przybywa. 
00000003250500005000500007500 


A WYTWO 
Spółka z ogran. odpow. w Krakowie — rozpisuje 


na wkładki zakładowe pod następującymi warunkami: 


. Przedmiot przedsiębiorstwa: zakupno odpowiednich nieruchomości i za- 
łożenie, oraz prowadzenie postępowego młyna i piekarni, tudziez wyko- 
nywanie interesów handlowych odnośnie do własnych produktów mły- 
narskich i piekarskich, wreszcie zakładanie i prowadzenie wszystkich 
w związku z młynarstwem i piekarstwem będących, ubocznych i pomo- 
cniczych przemysłów, zakładów i interesów, podług obowiązujących ustaw. 

. Kapitał zakładowy wynosi 3,500.000 K. 

. Najniższy udział wynosi 2.600 K. Każde 2.000 K, daje 1 głos. 

. Przy podpisaniu deklaracyi wpłacić należy 50/0 zdeklarowanego udziału, 
resztę najpóźniej do dnia podpisania kontraktu Spółki. 

„ Dopłaty przymusowe wykluczone są statutowo. 

. Przy ukonstytuowaniu się Spóiki przyznane zostaną spólnikom za czas od 
chwili uskutecznionej wpłaty do dnia ukonstytuowania się Spółki 300 
odsetki od dokonanych wpłat z pierwszeństwem przed dywidendą. 


Wytwórczość dzienna 25.000 kg. chleba „Zdrowia'. najprzedniejszej jako- 
ści pod względem czystości, pożywności i strawności, z zastosowaniem po- 
stępowego systemu mielenia ziarna i wypieku chleba, przy całkowicie sa- 
moczynnej działalności mechanicznej. 

Z powodu masowego wyrobu, zastosowania doskonałych urządzeń me- 
chanicznych i fachowego kierownictwa, rentowność przedsiębio: stwa będzie 
znaczna i pewna, nawet przy stosunkowo bardzo nizkich cenach chleba. 

Plac z połączeniem kolejowem i z Wisłą, materyały budowlane i urzą- 
dzenia maszynowe są zapewnione, zarówno jak i dostawa ziarna i mate” 
ryałów opałowych, wskutek czego uruchomienie wytwórni chleua nastąpi 
jeszcze w roku bieżącym. 

Szczegółowych intormacyi i prospektów ndziela kancelarya adw. Dra H. Jur- 
czyńskisgo, Szczepańska 11, Ip. między 9—11 13—6, gdzie należy najpóźniej 
do 26. VI. br. składać, względnie podpisywać dekłaracye przystąpienia. 
Wpłaty uskuteczniać należy do Kasy Gal. Ziem. Banku kred. Filia w Kra- 


Inż. 7, Jaszczurowski, Dyr. wodoc. miejsk, 
Dr H. Jurczyński, adw. i Dyr. 


Stanisław Kostka, Dyr. Synd. roln. 
Inż. Jan Michalski, em. radca kolejowy. 


Inż. St. Mikułoswozki-Pomorski, Dyr. Spółki 
akc. Handłu Ziemiopłodami w Warazawie. 


GONIEC KRAKOWSKI 


Numer 194 


= AE aków - katolików) 
Uczniów do praktyki gy) wecyzyjnej me- 
chaniki chirurgiczno-ortopeaycznej poszukuje Dostawca 
Klinik U. j., Szpit. Kraj., Wojsk Polsk itd. 2507 
STANISLAW BARAN i SKE 


Fabryka instr. chirurg. i weter. — Kraków, Sławkowska 6. 


Potrzebni: 


Manipulant lasowy 


obznajomiony dokladnie z ryzowaniem 
drzewa, do urządzenia ryzy i spuszcze 
nia większej ilości kłoców, oraz egzam. 
zdolny 


palacz tartaczny.. 


Zgłoszenia do Administracyi gazety pod 
„Zdolna siła“. 2495 
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SUBSKRYBCYĘ 


KOMITET ZAŁOŻYCIELI: 


Prof, Uniw. Dr J. Morozewicz. Dyrektor Panstw. 
Instyt. geolog. w Warszawie. 

Kazimierz Fogonowski, właściciel dóbr. 

Dr K. Pro:niński, Dyrektor Związku Ziemian. 

Architekt Edward Skawiński, 

śntoni eslar, kupiec. 

Antoni Wójcie, przemysłowiec. 

Teodor Wójcicki, przemysłowiec. 


zapewnia P. T. 


Polska Krajowa 
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Loterya Klasow 


Tow. „Żegluga 


moa 


Generalna Reprszentacya 
na GALICYĘ i SZLÆSK 


TEE IAI 
pam A 


Po 04665506000506000600024%20600095 Oo 


N 


Kazimierz huet 
Handel kolonialny i vesizurasya 
Kraków, ul. Floryańska |. 23, 
U Hueto moja meta. 
Bo tam życia piękna treść, 
Bo tam dają dobrze jeść! — 
Takie figi z migdałkami.... 
Zważcie Państwo tylso sami, 
Czy nie warto jeszcze żyć, 
By przy figach koniak pić? 
A ten kon:ak u Hueta 
To ambrozżya, to podnieta, 
Nie Chenessy, nie Martela, 
Ale coś, co rozwesela 
| zachęca do...— tu ćwieczek— 
No chociażby do nereczek. 
Ich porcyjka koron pięć! 
Miałbyś Piotrze na nie chęć ? 
ldź na obiad do Hueła, 
Wszak Fłoryańska to nie Kręta 
Idź, dostaniesz potraw huk, 
Byleś tylko spożyć mógł! 
U HUETA moja meta, 
Bo tam kolonialny sklep, 
Bo tam złoty winny szczep, 
Bo iam biełi się zdaleka 
Nad bawarem korzuch mieka, 
Bo tam cukry, czekolady, 
Bo tam pełne są szuflady, 
Pełne stoły, kuchnia pełna, 
Byłeś jadł — wełna nie wełna! 
l ludzie, ha no, jak ludzie, 
Po cięgach wojny, po grudzie, 
Czy pan czy wierszokleta, 
Ratują się u RUETA 
Bodaj kanapką po wódzi! 
Nikt też nie żąda od ludzi, 
By więcej spożywać mieii, 
Chociażby i przy niedzieli: 
Niech każdy coś do ust włoży, 
A całość sama się złcży. 


Panna 


z praktyką w sklepie spożyw- 
czym poszuknje posady jako 
ekspedyentka lub kasyerka. 
Zgłoszenia: Jadwiga Wężyk. 
Ziemia Kielecka poczta Pilica- 
Wierbce. 2510 
Poszukuje się 
większego lokalu 
na skład na parterze lub na 
i piętrze. Może też być w po- 
dworcu. 
Zgłoszenia do pracowni wóz- 
ków dziecięcych w Krakowie, 
ul. Floryańska 1 24, I p. 2465 


2  Ornaty, kapy, dalmatyki, stuły, sukienki, chorągwie, sztan 
© dary, baldachiny, kielichy, puszki, monstrancye, ada- 
6 maszki, aksamity, galony, trendzie etc. D5 
A — == Dm na -28 — 
[A a A MIE Ba 5 JE 

6 Koronki do bielizny kościelnej w największym wyborze 


Z t „A R 

„KIMONO“ 
Kraków Szewska 

Odb orczyń wielkie grono 
Przyciąga dzis „Krona 
„Kimuny” - szyk uancuski — 
lunportowane biuzki 
sikme mudne, śliczne, 
haliami. zagraniczne. 
Faxstury nu żądanie 
Oglądac mogą Panie, 
do ceny tam w „Kimone* 
Już znacziie obniżono! 


kokaina biura, 

złożony z 4 do 7 pokoi, po- 
szukiwany. Za wskazanie kil- 
ka tysięcy koron wynagro- 
dzenia. Źgioszenia pod „B. $, 
do Biura ogłoszen Hopcasa 
i Salomonowej. Kraków, ul. 

Szczepańska 9. 2497 


Łacjy sklepowe, 
rower, lampy elektryczna, 
skrzyżce, kontusz damski, 
ubrania, Cywany, szale, 
hustki, mebie, obrazy lu- 
stra,zegaryitd. do sprze- 
dania. Krzyża 5, Kraków. 


o 
é. 


Z564 


najnowszy, jedyny patento- 
wany aparat dla odstrasze- 
nia złodziei. 


Mowy epokowy wynalazek 
Krakowski Zaklad Czuwania. 
Kraków, Rynek gł. 22, I. piętro, 
Zastępcy w calej Polste poszukiwani. 


agé 
JsezuwWaj 
Obiady domowe 3 
z3-ch „ W abonamen- 
dań 5 kor. cie opust. 
Kraków, Gołębia 16, i p. 


Manikirzystkę rutynowaną 
| poszukuje pierwszyintytutko- 
| sinetyczny we Lwowie. Zgło- 
szenia z fotografią nadsyłać 
| należy do drogueryi Mra Le- 
szka Sładowskiego Lwów Ho- 
Í tel Georgea. 2500 


Mowo otwarta 


Farbiarnia „SŚWIiT* 


(firma poiska, katolieka) 


Krasów, udśca Macsze k. 4. 


2287 


erzyjmuje: wszelką garderobę, materye, jedwab, płótna itp. 
do farbowania I chem. czyszczenia. 

Wykonanie staranne i najspieszniejsze. Geny przystępna II! 

n000963000666C0068€050800000609000300G 
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Kolektorem największa i najpopułarniejsza obecnie 


Zgłoszenia ze wszysikich miejscowości Maiapolski przyjmuje tylko do 10 siepnia 1919 


WITOLD WILKOSZEWSKI 
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w. Anny b. 2. 


2439 
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Chcemy rozszerzyć przemysł rodzimyidać 
swoim robotnikom zarobek ? 
Popierajmy 


Fatrykę wyrobów ctomicznych M Nurka 


w Krakowie, ul. Karmelicka 12. 
Specyałność: wyrchy pasty terpantynowe do 
obuwia w różnych kolorach i masy do po- 

A «tóg po niskich cenach. 
Wysyłki uskutecznia odwrotnie na cały obszar Rze- 
czypospolitej Polskiej. 
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Wydawca: W zastępstwie Spółki Wydawniczej „Egitox” Jerzy Konarski. — Bedakior cipow.: Jax Stankiewicz.—- Druk. Ludowa w Krakowie. 


